みんなのフアクス 

\\か。巧// 




Panasonic 




取扱説明書 

, i °— ソナルファクス 


ケイエツクスピーダブリュー ディーエル 

品番 KX-PW505DL 

ケイエックスピーダブリュー ディーダブリュ 

KX-PW505DW 


親 11: KX - PVV 已〇已…1台 
デ機： KX-FKN 己台 

親 11: KX - PVV 已〇已…1台 
モ機： KX - FKN 巳 2] …2台 


確認と 

準備 


電話 



このたびは、ノ くーソナルファクスをお買い上げいたださ、 
まことにありびとラございました。 

この取扱説明書をよ < お読みのラえ、正し < お使い < ださい。 

特に r 安全上のご注意」 （ B 穿己〜7ページ）は、ご使用前に必ずお読みいたださ、 
安全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 
■ 保証書は、 r お買い上げ日•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り 
<ださい。 


お好み 

=ni み 
欧疋 



つた 

を 













































お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。 


41電話に出ずにファクスを受けたい！ 

自動で受けるには？ 

42 ファクスは極出音を鳴 S さずに受けたい！ 

<無鳴動受信〉 



迭惑電話をど5にかしたい！ 

27着信中や通話中でち、 

お断りのメッセージを流して拒否したい！ 

55巧通知の電話に出た<ない！ 

54特定の巧手か 6 の電話に出た<ない！ 


26巧しておをたいを話をそのまま録音！ <逼話録音> 

の携帯電話へおトクにかけるには？ 

<選んでケータイ> 


モ機ををつとほいたい! 

78も 5 —台、子機を増やすには？ 

<別売品の子機の増設> 

79離れた部屋で子機を使いたい！ 

<別売品の中継アンテナの設置> 



迷惑電話が 
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(詳しいち)くじは次ページへ) 


s かかってをた 
巧手を確認するには？ 

<ナンパー•ディスプレイ> 

参電話帳に登録した相手なら、名前を分かる。 

32 かんたんに電話や 
ファクスずるには？ 

煙話帳> 

参登録は、親機 • テ機別々に]已〇件ずつまで。 

参かけるときは、名前を選んで受話器を 
取るだけ！ 





6 〇夜中などは、巧出音を 
鳴5をず、留守番電話を 

ファクスをまけたい！ 

<おやずみモード> 

22間違ってダイヤルしていないか不安… 

ダイヤルした電話番号を音声で読み上げ 

<読み上げダイヤル> 






お好み 

5几 々 

欧疋 


ヴービス 


留守番 



フアクス 


電話帳 


親切機能を使ラ 


使いこなしのポイント 
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も<じ 


♦ファクスを送る 

•同じ相手にをラー度送る . 

•電話帳で送る . 

•相手と話してか b 送る . 

•お外へ送る . 

ファクスを受ける 

•電話に出て受ける . 

•電話に出ずに自動で受ける…-…… 
(無鳴動受信/ファクス専用） 
•在宅時、自動で受けるための設定 
参ファクスの便利な機能 
•ファクス送受信後に続けて話す' 
•娛楽情報などを受けたいとさ•… 
(ポー1」ング受信） 

• F ネッ h . 

コピーする 

原稿•記録紙にごいて 


留守番電話を使ラ 


•留守セットし、用件を聞く . 48 

•留守セットして、電話やファクスを受ける…48 
•自分の声で応答メッセージを作る 49 

か出巧か6留守番電話を聞< 

•外出先から聞 < ための準備 . 已〇 

•外出先での操作 . 50 

•携帯電話などに転送するための設定…己1 


フアクス 


まを上のごを意日 

参使用上のお願い……………………8 
参本体と付属品 …… … …11 

参各部のなまえとはた5 を……… 12 
(親機/テ機/液晶ディスプレイ） 

準備 

参インクフィルムを取り付ける …16 
♦記録紙をセットする…………… - 17 
参親機を接続する………………18 
参子機を準備する…………… 19 
♦回線の設定/曰付•時刻の設定… 20 
•名前や電話番号の登録 …-…21 

♦あなたの名前と電話番号を登録したいとき…21 

•テ機に名前をつけたいとき . 21 

♦操作案内/巧-き轉内/読み上げダイヤル…22 
♦ r 選んでケータイ」を使ラ……23 

電話 

参電話をかける/受ける …… 24 

•同じ相手にをラー度かける………2 己 

•電話を切らずにかけ直す . 25 

•電話帳でかける . 2己 

•受話器（テ機）を取らずにかける………25 
参通話中の機能 … …… …26 

•受話音の大ささを変える… 26 

•相手の声の音質を変える . 26 

• 自分の声を変える . 26 

‘ •相手に待ってをらラ . 26 

* キャッチホンを受ける . 26 

•通話を録音する . 26 

• メッセージを流して通話を拒否する…27 
参内線電話をかける/受ける ……28 
参電話をまわす …… … …^ □ 

電話帳 

♦親機に登録ずる(修正/消去/プリント）…32 
♦子機に登録ずる(修正/消ま/プリント）…34 

参電話帳を転送する . 36 


mm 


1 = 1=1 

巧 

話 



89999 001 244己 己 6 7 
33333 444 4444 4 4 4 


§ 


留守番電話 


フアクス 


確認と準備 
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かけてさた相手の電話番号がわかる 

ナンパ-•ディスプレイヴ-ビス 

•ナンバー•ディスプレイサービスとは己2 

•利用するには . 52 

•着信メモ U - (履鼠を見る•使う…己3 
•迷惑電話やファクスを拒否ずる ......... 54 

•非通知の電話やファクスを受けない…己己 

•公巧電話からの電話を受けない . 己己 

•表示圏外からの電話やファクスを受けない…己已 

•相手によって呼出音を変える 已日 

(着信鳴り分け） 

1回線で複数の電話番号を使う 

モデムダイヤルイン サービス 

•モデムダイヤルインサービスとは…已7 

•利用するには . 已7 

•電話とファクスで違ラ番号を使ラ 58 
•親機とテ機で違う番号を使う . 已8 

キー□ツクを使 5 
おやすみモードを使 5 60 

•おやずみタイマーを設定する… 巨1 

音の設定 の 

•相手の声の音質を変える . 62 

(ボイスセレクト） 

• 自分の声を変える . 62 

(ボイスチェンジ） 

* 音の大きさを変える . 63 

(呼出音量/受話音量/スピーカー音量） 

•呼出音を変える . 63 Wm 

機能/メッセージー覧 S 

•麵の羅-覧 . 64 

♦子機の機能一覧 . 67 

参メッセージー覧 -… … 67 


文字入力のしかた 68 

記録紙 • 原稿 

参記録紙が詰まったとさ …^ 70 
♦白や黒の線が入るとさ …^2 
参原稿が詰まったとを… 73 

さ5に便利に •- 

♦ドアホンを接続する …74 

参ドアホンに出る …… …7己 

参が出先か5ドアホンに出る…77 

( ドアホンワープ） 

♦子機を増やす …… …78 

参中継アンテナを設置する …79 
参いろいろな接続 …… … SO 

(ADSL/ISDN 回線/ 

ホームテレホン/]回線に複数台） 

必要なとを 

参インクフィルムを交換する…82 
参お手入れ… … … S 3 

参子機の電池パックを交換する 84 
♦仕様………… 8己 

困ったとを 86 

こんな表示が出た6 S 1 

参ファクス情報サービス …^ 9己 
参保証とアフターサービス …9巨 
参さ < いん …… …… 日8 

•別売品 裏表紙 







つた 

き 


お好み 

5几 々 

欧疋 


ヴービス 


留守番 



フアクス 


電話帳 


たとき 


お好み設定 


必要なとを 


電話ヴ—ビス 
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まを上のご注意 C 必ずお守りください） 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、おずお守りいただくことを、 
次のよラに説明しています。 


■ 表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じるを害や損害の 
程度を、次の表巧で区分し、説明していまず。 


A この表示の欄は、 r 死 t または重傷などを負ラ危険 

/!\ JBPX び漏して生じることび想定される」内容です。 


A 警告 

A ミ主意 


この表おの欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能 
性び想定される」内容です。 

この表示の欄は、 r 傷害を負う可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 


■ お守りいただく内容の種類を、 
次の絵表示で区分し、説明して 
いまず。 

(下記は絵表示の一例でず。） 

0 このよつな絵表术は、 
してはいけない「禁止」 
内容です。 _ 

〇 このよつな絵表术は、 
必ず実行していただく 
「強制」内容です。 


電池パックについて^ 

■分解•改造しない 

® 液われ • 発熱 • 破裂 
の原因になります。 

分解禁止 

端子を金属などに 
接触させない 

液われ • 発熱 • 破裂 
の原因になります。 

禁止 


-jA 危険 } " 

■指定の電池パック m 外は 
使用しない 

0 液ちれ•発熱•破裂 
の原因になります。 

禁止 

■付属の電池パックを、この 
機器切外に使用しない 

0 液ちれ • 発熱 • 破裂 
の原因になります。 

禁止 


■义の中に捨てたり加熱 
しない 

0 液われ•発熱•破裂 
の原因になります。 

禁止 

■液もれしたとき、"液"に 
触れたり、目に入れない 

0 目に入ると、失明の 
原因になります。 

禁止 



■ネックレス、ヘアピン 
などと一緒に持ち運ん 
だり、保管しない 

0 液われ • 発熱 • 破裂 
の原因になります。 


■専用の巧電台と AC アダ ♦ 目に入ったら、こすらず、すぐ 

プターを使用して指定の にきれいな水で洗ったあと、 

電池パックを充電ずる 直ちに医師のミ台療を受けて 

<ださい。 

液われ • 発熱 • 破裂 
の原因になります。 



警告) 


■分解•修理•改造しない 

® 义災•感電の原因に 
なります。 

分解禁止 

• 修理は販売店へご相談ください。 


■煙•異臭•異音び出たり、 
落下•破損したときは 
電源プラグや AC アダプ 
夕一を巧く 

そのまま使用すると、 
义災や感電の原因に 
なります。 

電源プラグ 
を抜く 

参使用を中止し、販売店へご相談 
<ださい。 


■機器内部に金属物を 
入れたり、水をかけたり、 
め5したりしない 

0 乂災•感電の原因に 
なります。 

禁止 

参めらした場合は、電源プラグ 
または AC アダプターを 抜いて 
販売店へご相談ください。 
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I 電源コード•電源プラグを 
破損ずるよラなことはしない 

1島つけたり、加工したり、、 
熱器具に近づけたり、無理に 
曲げたり、ねじったり、 
引っ張ったり、重い物を載せ 
たり、束ねたりしない。 


A 警告卜 


■コンセントや配線器具の 
定格を超える使いかたや、 
AC 100 V な外での使用 
はしない 


0 


禁止 


傷んだまま使用すると、 
感電•ショート-火災 
の原因になります。 


0 


禁止 



コードやプラグの修理は販売店 
にご相談ください。 


たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による义災の原因にな0ます。 


■ めれた手で、電源プラグ ■ 雷び鳴った5親機や電源 
や AC アダプターの 巧を プラグ • AC アダプター • 

差しはしない 電話機コードに触れない 


喔) 

めれ手禁止 


感電の原因になります。 


■電源プラグや AC アダプ 
夕一は根元まで確実に 
差し込む 


〇 


差し込みび不完全です 
と感電や発熱による义 
災の原因になります。 


♦傷んだプラグ-ゆるんだコン 
セントは使用しないでください。 




接触禁止 


感電の原因になります。 


■電源プラグや AC アダプ 
ターのほこ0などは定期 
のにとる 

〇 プラグにほこりなどび 
たまると、湿気などで 
絶縁不良とな0、义災 
の原因になります。 

• 電源プラグや AC アダプター 
を抜さ、乾いた巧でふいて 
<ださい。 


■医用電気機器の近くでの 
設置や使用をしない 
(手術室、集中治療室、 
CCU * などには持ち込ま 
ない） 

0 本機からの電波び医用 
電気機器に影響を及ぼ 
すことびあり、誤動作 
ホ末,^ による事故の原因にな 
ります。 

で CU とは、冠状動脈疾患監視 
病室の略称です。 

■自動ドア、义災報知器な 
どの自動制御機器の近< 

で設置や使用をしない 

0 本機からの電波び自動 
制御機器に影響を及ぼ 
すことびあり、誤動作 
: m 1 1- I しよる事故の原因 I しな 
りまず。 

■む臓ペースメーカーの 
装着部位から22 cm む上 
離ず 

〇 電波により、ぺース 

メーカーの 作動に影響 
を与える場合びありま 
す。 


■湿気や湯気•油煙•ほこり 
のをい場所では使用しない 


0 


禁止 


乂災•感電の原因に 
なることびあります。 


A 迂意} 


■水平でない場所や振動の 
激しい場所では使用しない 

0 落下により破損•けび 
の原因になることがあ 
ります。 

禁止 


■受話器を無理に引っ張5 
ない 


0 


禁止 


親機の落下により、 

けびの原因になることび 
あります。 



安全上のごを意 
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使用上のお願い 


重要なものはプリントして保管 

♦ メモリー代巧受信したファクス（陪43ぺージ） 

参登録した電話帳 （0^33 • 3已ページ） 


[お知らせつ 

♦使用誤0、静電気、電波の干渉、使用中に電源び切れ 
たとさなど記憶内容び変化-消失する場合びありま 
す。（発生した損害について、当社び責任を負えない 
場合びあります） 


ファクス 
記録紙は 


コピー 用紙 
• A 4 サイズ 
♦日4〜7已吕 / m 2 
• 別売品 
(|^裏表紙) 


コピーの 


I セツトするとさ 

• プ U ント中に追加 
しない。 

• 厚さの異なる紙を 
入れない。 

•記録紙 カバーは 
必ず閉める。 


こんなところには設置しない 

♦記録紙カバー/トレーび壁にあたる。 

(紙詰まりの原因） 

♦ピアノなどの上。 

(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因） 

♦じゅラたんなどの上。 

(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅラたん変色の原因） 
♦ 乂気•熱器具の近く。 

(変形や故障の原因） 

•テレビ•電子レンジ•パソコンの近く。 

(電波干渉による誤動作の原因） 

♦夏期の締め切った車内- 

直射日光のあたるところ•冷暖房機の近く。 

(3 已 ° C 似上、已下は誤動作 • 変形 • 故障の原因) 
•原稿排出□に光が直接あたるところ。 

(コピーやを信フアクスの画質劣化の原因） 

♦温度変化が激しいところ。 

(結露による誤動作の原因） 


記録紙カバー/トレー 


〔お知らせつ 

♦寒い場所から急に暖かい場所に 
移動させたとさは、しばらく 
放置してから接続、使用 
して < ださい。 



原稿排出口 
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(続く） 



無線ルーター 



電波を使う機器から離す 

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器 
からは親機•テ機とも約3 m 似上離してください。 

♦電モレンジ 
♦無線 LAN 機器 

(ルーター • AV 機器 • 防犯機器など） 

♦ワイヤレス AV 機器（テレビ•ステレオ•パソコンな 
ど)その他、下記の機器わ影響び出る場合びあります。 
•ゲーム機のワイヤレスコント□-ラー 
•万引さ防止システム（書店や CD ショップなど） 

• アマチュア無線局 
• 工場や倉庫などの物流管理システム 
• 鉄道車両や緊急車両の識別システム 
•マイク□波ミ台療器 
• その他、目 luetooth ™ 対応機器や 
V に S (道路交通情報通信システム）など 


参次のよラな記録紙は使わない 

(紙詰まりの原因） 

•破れている •巧り目、しわびある 

•広告などの裏面•丸く反っている 
• 本機ですでに片面をプ U ントした紙 
• 湿気のをい場所に置いていた紙 

♦プ U ント済みの記録紙は… 

• 印刷面を下にして文字を書かない。 

(インクびテーブルや紙に写る原因） 

• 他の コピー 機やプ U ンターで 使わない。 
(他機の故障や紙詰まりの原因） 


子機の置さ場所は… 

• 距離び離れていたり、次のよラな障害物 
などびあると、電波び弱 <なり' 通話び 
とざれたり、テ機に帽外」と表示して 
使えないことびあります。 

• 金属製のドアや雨戸。 

• アルミは<入りの断熱材び入った壁。 
• コンク U —卜やトタン製の壁。 

• 親機と別の階や家屋で使ラとき。 

• 壁を何枚ち)へだてたところ。 

• 上記のよラな場合は、中継アンテナ 
(別売品）をおすすめします。 

(陪7日ページ） 


約1日日 m 拟巧 

(間に障害物びない場合） 




重要な通話は親機で! 

本機はテ機での通話にデジタル信号 
を利用した傍受されに < い商品です 
び、電波を使ラため、第云ちび故意に 
傍受するケースち考えられます。 


補聴器の種類によってはテ機で 
通話中に雑音び入る場合びあります。 
♦親機をお使いください。 


置 

設 

の 

I 

夕 


線 

無 


、減 。 
は軽す 
キ J をま 
と響り 
い影あ 
なとび 
け< と 
置置こ 
てにる 
し下キ J 

離上！^ 


中継アンテナ（別売品) 

























使用上のお願い（続き) 



波について 


• 本機は、 2.4 〜2.483已 GHz の全帯域を使用する無線設備です 2.4FH8 

移動体識別装置の帯域び回避不可能で、変調ち式は 「 FH - SS ち式」、与干渉距離は80 m です。 1 ' ■ ■' 

本機には、それを示すち記のマークび貼付されています。 

• 本機の使用周波数に関わるごを意 

本機の使用周波数帯では、電モレンジなどの産業 • 科学 • 医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用 
されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線 
局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）び重用されています。 

1 . 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局び重用されていない 
ことを確認してください。 

2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合には、 

本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（咳=9曰ページ）にご連絡いたださ、 

ミ居信回避のための処置など（例えば、ノ（ーテイシヨンの設置など）についてご相談ください。 

3. その他、本機から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合など、 
何かお困りのことび起きたときは、お客様ご相談センター(陪日日ページ）へお問い合わせください。 


その他 


• 分解-改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください) 
参この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に 
近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いを 
して < ださい。 

• 停電すると、親機 • テ機とも使えません。 

• NTT のレンタル電話機び不要になる場合は、局番なしの ]] 日蚕（通話料金無料）へご連絡ください。 


本機を廃棄 • 譲渡 • 返却するとを 


• お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音され 
た用件など）を消去してください。 


〈親機〉 


〈テ機〉 


機能/ 

修正/画質 


〇 


F1 


峰®®の®峰© じ成) 峰© (はい） .( ミ央定) 


シユツカ'：/'' A モドス 

シヨキカチュウ 

サイキドウカ''ヒツ巧テ''ス 

[ケツテイ]オス 


[ケッテイ]オス 


吟@) ^シ f ぶへモドス」吟ち借録）峰©(はい） . ►〇 


シユッが/、へ モドス 

シヨキカチュウ 

サイ补"ウが'ヒツ3ウ 



テ’'ス [ F 1] オス 
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本体と付属品 


不備な点びございましたら、お買い上げの販売店へお申し付け < ださい。 



□記録紙カバー/ 

トレー 

.] 個 

□受話器 

け成 

。パ 

□受話器コード 

.] 本 

—□コードレス子機 

1 台が 2 台) 

□モ機用電池パック y 八^口け 

] 個が2個） 

傷 

□子機用電池カバー 

. ] 個（《2個） 

《 KX - PW 505 DW の場合の個数 

囚取扱説明書(本書） 




□子機用 
AC アダプター 

(長さ約1 .8 m ) 
…1個（《2個） 


□子機用充電台 

…1台（《2台） 


V 


] 冊 



□お試し用普通紙 

] 式 



□保記書 

…… ] 式 



使用上のお願い/本体と付属品 
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各部のなまスとはた！ 3 を C 親機 ■) 



記録紙カバー/ 

トレー 

原稿挿入 □ 

原す 局 ふた 

• ファクス送信、 
コピーの ときに 
開ける。 

♦点きで r ふた」と表示。 

アンテナ 


操作パネル 
よープンボタン 


記録紙挿入□ふた 

♦記録紙カバー/ 
トレーを取0付ける 
とさに開ける。 


• 呼出音、操作案内、モニター 
使巧中の巧手の声び聞こえる。 



電話回線用 

モシ ユラージヤツブ 


液晶ディスプレイ（陪]已ページ） 
■液晶ディスプレイのバックライト 
について 


• 親機を操作したとさなどに、点 
灯しまず。 

参用件録音 • 通話録音•ファクス 
のメモ U —びいっぱいになった 
とさなど、お知らせびあるとさ 
にち点灯しまず。 

(親機を操作ずると、操作終了 
後に自動的に消巧しまず） 
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A 


マルチフアンクシヨンキー 

参本書では、キーの巧しかたを 
下記のよラに表しています。 


ちを巧ず 


音量を大さくずる （c ぷ63ページ） 



上または下を巧ず 


み定を巧ず 


再ダイヤルする 
(c®=2 已ぺージ） 
前の用件を聞く 
(防4日 ページ) 



電話帳を使ラ 
(防25 . 32ぺ-ジ） 
次の用件を聞く 
(防4日ぺージ） 


音量をルさくずる（陪日3ぺージ） 


再夕怖レ 



内線/ 
文字切營 

〇 

すでツチ/ 

ク I 」アー/用幣肖去 

〇 


保留/ 

着信が」- 

〇 

モニター 


留守 


皆指直しホ 


通話錄 H 


DIGITAL 

J2.4 GHz CORDLESS 


づおやすみ 
(3 秒巧す） 


色!す-□、シク 
(3 巧網す） 


♦留守セツトする。 

(陪48ページ） 

• 構内交換機に接続している 
とさに、ポーズ 
(ダイヤルの待ち時間）を 
入れる。 


用件を（ゆっくり）聞き 
直ず。 （B 穿4日ぺージ） 
読み上げた番号をちラー度 
聞く。（な=22ページ） 
通話を録音ずる。 

(陪26ページ） 


# (シャープ）ボタン 

♦機能登録などに使ラ。 
♦キー□ックを使ラ。 
(陪已日ページ） 


乂（スター)ボタン 

• ダイヤル回線でプッシュホン 
サービスを使ラ。（Iンボタン） 
(陪24ページ） 

♦おやずみモードを使ラ。 


♦機能を登録•修正する。 

• 原稿の画質を選ぶ。（防38 • 46ぺージ） 


着信 • 通話を拒否する。 （B ぷ27ページ） 


• モ機を呼び出ず。 

(陪28 . 30ぺージ） 
i 文字の種類を変える。 


〇 


キャッチ/ 
クリア—/用か觸 

〇 


保留/ 

看 f 言メモリー 

〇 


モニター 


(陪68ページ） 

キヤツチホンを受ける。 

(陪2日ページ） 

間違えた文字 • 数字を消ず。 
用件を消ず。（防4日ぺージ） 

通話中に待ってをらラ。 

(陪2日ページ） 

ナンバー’デイスプレイで着信した 
相手を見る。已3ページ） 


(c®=2 已ぺージ） 


各部のなまえとはたらさ 
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各部のなまスとはた！ 3 を C 子機 J 


厂ブ 


♦機能を登録ずる。 


液晶ディスプレイ 


に2 ♦電話帳を修正ずる。 
CJ ♦留守セツトする。 

(陪48 ページ） 
♦構内交換機に接続して 
いるとさに、ポーズ 
(ダイヤルの待ち時間) 
を入れる。 


〔お知らが 

• 「機能」「留守」などの表示は、 
操作手順によって変わり 
ます。 


電話をかける • 受ける。 
(陪24 ぺージ） 


通話中に待ってちらラ。- 
(陪2己ページ） 

ナンバー•ディスプレイで 
着信したホ目手を見る。 
(陪已 3 ページ） 


乂 （スター)ボタン 

• ダイヤ j レ回線でプッシュホン 
サービスを使 ラ。 （ トーンボタン） 
(陪 24 ページ） 


キャッチホンを受ける。 
(陪26 ページ） 

間違えた文字 • 数字を消ず。 



L 資!メモ U - 文字切曾へ 

© @ © 

@慰編 

@ @轉 

短囑 © 

U ァ-ボイスチェンジスビ-力-ホン 



マルチフアンクシヨンキー 

♦本書では、キーの巧しかたを 
下記のよラに表しています。 


© 

© 


ちを巧ず 


上または下を巧ず 


音量を大きくずる （B 穿 63 ページ） 


再ダイヤルずる 
(c®=2 已ぺージ) 
前の用件を聞く 
(陪 4 日ぺージ) 



電話帳を使ラ 
(陪25.34ぺ-ジ) 
次の用件を聞く 
(陪4日ページ） 


送話 □ 


音量をルさくずる （E ぷ日 3 ページ） 

V . _ y 

参通話を終了ずる。 

参操作を途中でやめる。 

♦親機•別のテ機を呼び出ず。 

(陪 28 . 30 ぺージ） 

• 文字の種類を変える。 （B ぷ日8ページ） 

# (シャープ）ボタン 

参モ機を置いたまま通話ずる。 

(陪2已ページ） 

自分の声を変える。 （B 穿 62 ページ） 

♦通話中に、自分の声び巧手に 

聞こえないよラにずる。（ミュート） 

(陪2已.己2ぺージ） 


話ずとさ、手でふさびない。 


九;巧口 



充電端子 

(金属部分) 


アンテナ部 


スピーカー 

• 呼出音- 


スピーカー ホン 
使用時に巧手の 
声び聞こえる。 



ボイスセレクトボタン 

• 相手の声の音質を 
変える。 

(陪日2ページ） 


電池 カバー 

• 電池交換のとさ開ける。 


充電端子 


(陪84 ぺージ） 













































〔が晶： T イスノレづ J 


v_ 

r 


親機 


8月旧14;日日 
ヨウケン日クオ:/ 00ケン 


D 画澗知公を表ホ目か11 メモリ-残 ■■ ■ 


I Q キ-ロック呼出音切自動受信無鳴動カナ英数 


ナンバー-ディスプレイサービス利用時の表示 

電話に出なかったとさ 
(陪已2ページ） 

D ナンパ'-•ディスプレイ 

サービスを利用しているとさ 
(防已2ページ） 

非通巧 非通知の電話やファクスを 

受けない設定をしているとさ 
(陪27 .已已ぺージ） 

爾 公衆 公衆電話からの電話を 

受けない設定をしているとさ 
(陪27 •已已ぺージ） 

表示圏外表お圍外の電話やファクスを 
受けない設定をしているとさ 
(防27 •已已ぺージ） 


I メ刊-残 III ! メモ U —残量のめやず （ B 穿下記) 
白キ-□ック 
巧出音切 
自動受信 
お鳴動 
づ 

カナ英数 


キー□ックを設定しているとさ 
(陪已日ページ） 

呼出音量を「切」にしているとさ 
(防己3ページ） 

ファクスの自動受信を設定しているとを 
(陪42ページ） 

呼出音を鳴らさずにファクスを受ける設定 
をしているとき（陪41 .42 ぺージ） 

おやずみモードを設定しているとさ 
(防己0ページ） 


文字入力時の文字の種類 
(陪日8ページ） 


I メモ U —残量のめやす 


残量表示 

(表おなし） 


■1 

.|| 

メ 

モ 

IJ 

I 

残 

留守番電話 

I し&曰 

でさる時間 

0 

目分 iu 下 

目〜に分 

に〜18分 

フアクス 
を受信 
でさる枚数 

0 

]6枚总下 

32枚似下 

4目枚下 


I 録音件数び已〇件になると、メモ U —残量は 
なくなります。 

(腐=8已ページ r メモ U —容量のめやす」） 


子機 


_y 


]キ1 


r 


n 靈懼^ 


モ機の内線番号や、登録した名前 （ B 穿2 ] ページ） 


-親機か日の電波び届かず、通話びでさないとさ 


-電池残量 


110時間充電したあとの使用時間のめやす 

(使用環境温度び20 °C のとさ） 

• 連続通話時間：約7時間 

• スピーカーホンで通話したり、電波が態び悪い巧で使ラ場合 
♦連続通話時間は短< なります。 

参待受時間：約]已〇時間 

• 充電台に置かずに一度ち通話しないとさ。 

•「圏外」表示中は短くなります。 


V 


UL 

Oi 


待受時 

通話中 


\ J _ / 

(点滅） 

「グユ巧''ンシテクタ''サイ」 

4秒ごとに「ピピッ」 

と表示 

と警告音び鳴る 


すぐに充電び必要でず。 


液晶ディスプレイは、説明のためすベて表示しています。（実際の表示とは異なります） 
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各部のなまえとはたらさ 






























































インクフイルムを取り付ける 


ボタンを押して 
操作パネルを開ける 


インクフイルムを 
入れる 



オレンジ色軸 
をを刖6の 
溝へ 


■インクフイルムを交換するとき （防82ページ） 


0 


オレンジ色ギアを奥に回して 

たるみをとる 

♦奥の白色軸び回るまで。 
r カチッ」と音びするまで 

操作パネルを閉める 


♦付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約] 0 m です。 （ A 4 サイズで約30枚分） 
参数巧のプ U ントでも、記録紙]枚につさ約32 cm 使用されます。 














記録紙をセツトずる 



記録紙挿入□ふたを 
開ける 

記録紙カバー/トレー 
を取り付ける 

しっかり奥まで 
差し込む。 


記録紙カバーを 
手前に倒す 

記録紙をゆっくり 
入れる 

参 A 4 記録紙を20枚まで。 
押し込んだり、落として 
入れない。 

さばいて、まっすぐに 
そろえる。 



記録紙カバーを 
元に戻す 


•な础1« 


♦操作パネルを開けたときや、記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、 
一緒に入れ直してください。（残っている記録紙にそのまま追加すると、紙びつまったり、 
重なってプ U ントされたりします） 



インクフィルムを取り付ける/記録紙をセットする 
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親機を接続ずる 


r 


アンテナを立てる 


受話器を取り付ける 



《必ず付属の電話機コード 
(日極2お）をお使いください。 

日極2お LU 外（日極4おなど）を 
使ラと、雑音び入ることびあります。 


電源 

つンセント 


( AC 100 V ) 



V 


■ ADSU ISDN 、 
ホーム テレホン、 

1回線に複数台接続 
するとさなどは… 

(防80ページ） 

電話コンセントの種類 

■ 3 ピンプラグ式のとを 

アダプター（市販品） 
または、資格ちの 
工事び必要。 




電源コードをつなぐ 

• 回線種別（ダイヤル/プッシュ）の 
自動設定び始まる。 


■電話機コードを 
つなびずに放置すると 

約20分後に次々と 
画面び替わる。または 
操作案内び流れ始める。 
(デモモード） 

• 電話機コードを 
接続し、電源コード 
を抜さ差しする。 



(表示中はボタン 
操作をしない） 


(政ん凡 J ノ 


■自動設定でさなかったとさ 

カイセンシが''ツヲ 
セッテイシテクタ''サイ 

(腐=20ページ r 回線の設定」） 


© 時報(117)に電話が 
かかることを確認する 

♦通話料金びかかります。 


■直接配線方式のとさ 


■かからないとさ 


資格ちの工事び必要。 


電話回線の種別を手動で設定する。 





(陪20ページ） 

• ADSL 回線などに接続すると、 
モデムによっては正しい回線種月 IJ 
の設定びでさず、フリーダイヤル 
や「117」「177」「110」「119」 
などにかからない場合びあ D ます 
ので、ご契約の回線種別に合わせて 
手動で設定して < ださい。 

_ J 



































モ機を準備ずる 


① コネクターを差し込み、 
電池パックを入れる。 


◎電池カバーを閉める。 
(コードをはさみ込ま 
ないよラに） 



ビニール 
カバーは 
はびさない。 


電池カノ く一裏のク ッシヨンは、 
外さない。 


〇 


電池パック 
を入れる 


電源コンセン 
( AC 100 






AC アダプター 

を取り付ける 


付属の AC アダプター 
(極性統一形プラグ） 


© 


子機を置さ、 

10時間充電する 


ダュウテ''ンチ山 


ダュウテ''ンカンリョウ 


プラグを差し込む。 


参途中でテ機を使用したり 
すると、充電時間び長< 
なります。 

参充電台は、子機に「圏外」と表 
示されない場所に設置する。 
(「圏外」の場所では、充電時間 
び長くなります。） 

♦ r グュウテ'’ンチュウ」の表示び 
出ないときは、数分間 
充電台に置いたままにする。 


充電台を壁(柱）に掛けるとさ 

別売品の r 壁掛け用木ねじ•ワッシャー」（咳=裏表紙）で 
充電台を壁掛けでさます。 



木ねじ 


ワツシヤ 



吕.已〜3 mm 


壁（柱） 


化巧口 


①充電台の穴を木ねじ 
に掛ける。 


◎充電台をち斜めに 
巧し下げ、 

しっかり固定する。 



•a 刷 

• 充電端テびちれたとさはみ<。 

(陪83ページ） 

• 1週間上、テ機を充電台から外したり、 
AC アダプターを抜くとさは、 

電池パックを外す。健池パックの性能維持 
と電池消耗を防ぐため） 

次に使ラとさは充電する。 

• 石賣ボード、 ALC (軽量気泡コンクリート)、 
コンク U - トブ□ック、厚さ] 8 mm じ(下 
のベニヤ板など強度の弱い壁には 
取り付けないで < ださい。 


約 
吕 3 



親機を接続する/テ機を準備する 


壁掛寸法のめやす 


か丫 




太> 
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回線の設定/日付 • 時刻の設定 


機能/ 

修正/画質 


@@©の 


〇 

押す 巧す 


ストップ 

© 

巧す 


現在の 
日付•時刻 
を設定ずる 


2 日日己年日 9 月 3 日日 

2 日日日年 1 日月日 1 日 

1 巳：日日 

15:41 


(例） 


カーソル 

(例）200已年] 0月]曰 ] 已時4已分 

@@®©のの®®の©®⑤ 

200已年 ]0月 ] 曰]已時4已分 

• 間違えたとさは 

(カーソルを合わせる）^入れ直す。 



機能/ 

修正/画質 ^^523 / 

着信メモ U — 


キヤツチ/ 

ク U アー/用件消去 

■こんなとさにのみ設定してください 

• 接続時(陪18ぺージ）うまく電話回線 
種別び自動設定されなかったとさ。 

• 現在の日付 • 時刻びずれているとさ。 

(一力月に約巨0秒ずれることびあります) 


電話回線の種別を手動で設定ずるとき 


電話回線の 
種別を 
設定ずる 


機能/ 

修正/画質 

O' 

巧す 


@@@@ 


巧す 


カイ t ンシ]へ''リ ご：/'' ドウ 

[◄►，ケッティ]オス 


回線種別を 
還ぶ 

画’ 

巧す 



ストップ 

© 

巧す 


カイセンシ iV ヴ=20 

[◄►，ケッティ]オス 


参フ°ッシュ：プッシュ回線 

20：ダイヤル回線（速度20 PPS ) 

10：ダイヤル回線（速度] 0 PPS ) 

■ 電話を時報 （1 1 7) にかけてみて、かか!5ないとさは 

設定を変えて再度試す。（どの設定でわかからない 
ときは NTT 窓 □ 巧 11日へ） 


日付や時刻を設定するとき 


ミ 

寺 



る 

是 I 

中5⑤©®ホ 

中入⑤ ⑤⑤爲 
年を©©® i 
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機能/ 

修正/画質 

O' 

押す 


巧す 



機能/ 


修す*®®®@ 

巧す 巧す 


電話番号を 
登録ずる 


アナタノテ''ンワ A '' ン T ウ？ 

アナタノテ''ンワ A '' ン T ウ？ 

TEL 二 . 

TEL 二日987 . 


(20 ケタまで） キャッチ/ 

日 l=|、±L — ■卜 I -1^ 1_1_ クリ /— /用斤消を + の — レ 

• 間届スたとさは pj 巧す 

• スペースを入れるときは巧す 
♦ 「+」を入れるとさは、®巧す 


子機に名前をつけたいとを 



参テ機のディスプレイに名前を表示します。]キ1:ケイ] 
参内線電話をかけると受ける側の親機や 
テ機のディスプレイに名前を表おします。 


r] キノ巧 I 」を選ぶ 


子機の 
名前を 
登録ずる 


る 

巧す 


©I 

巧す 


&)' 

巧す 


名前を入力する 

ののの 

. ののの^厂7 
' ©©の^^ 

©の 

巧す 巧す 



巧す 


] キノ巧 I 

巧 I ?[肋 

ミトウ□ク 

ヶ。 


(8 文字まで） 


♦文字入力のしかたは 


(陪日8ぺージ） 


アナタノ巧 I ? 

アナタノ巧 I ? 


7ツシタ 


(30 文字まで） 

♦文字入力のしかたは 


(防日8ページ) 


名前や電話番号の登録 


お好みで、登録しておくと便利です。 


あなたの名前と電話番号を登録したいとき 


♦ファクスを送ったとさ、相手の記録紙に名前と電話番号をプ U ントします。 

また、通信中に相手のディスプレイに表おされることびあります。 

参「184」をダイヤルして送ると（陪已2ぺージ)、相手にプ U ントや表示はされません。 


名刖を 
登録ずる 




、す 
一押 

\ I 

る 

力 

入 

を 

号 

蚕®©®®す 
話®魯@® 5, 
0 ®©@©+t 


す 

甲 

+ t _ 



を®©®す 
一刖©©©©叫 
名の©®®"^ 




回線の設定/曰付•時刻の設定/名前や電話番号の登録 


21 



























操作案内/ 1 ラ■訪案内/読み上げダイヤル 


操作案内について 


操作のしかたを音声で案内します。 


操作 

ぺージ 

音芦が流れないよラにするには 

ファクスを送る 

38 

粋ち C / 

峰®®®® ♦ @「巧」を選ぶ 岭 @ ♦ 0) 

• 原稿をセットしたときに自動的に始まる操作案内を、流れないよラにします。 

コピーする 

46 

電話帳に登録する 

32 

機う C / 

修す峰®®©®吟 ©「トン」を選ぶ 岭感今 0 

再ダイヤル’電話帳で電話をかける 

2已 

着信メモリーで電話をかける 

已3 

インクフィルムを交換する 

82 

す吟@の®感吟ら^ けシ」を選ぶ ♦ (D ♦ (0 

メモ U —代行受信した 
ファクスをプ U ントする 

43 

* す岭@の@@岭 ©「巧」を選ぶ 今©今 （0 


[ラー 音声案内に ついて 


記録紙やインクフイ j レムびなくなったとさなど、操作び必要なとさに音声でお知らせします。 


こんなとさ 

対応のページ 

プリント中や送信中に操作ノ くネルび開いたとさ 

16 

記録紙びなくなった、または記録紙び詰まったとさ 

17-70 

プ U ント中にインクフィルムびなくなったとさ 

82 

原稿び詰まった、または原稿び残ったとさ 

73 


■エラー音芦案内び流れないよラにするには 

機旨V 

* q " 岭@の色)霞) * けシ」を選ぶ岭资3 ♦ © 


読み上げダイヤルについて 


親機でダイヤルすると、巧したボタンの番号を音声で読み上げます。 

(r 乂」はスター、「#」はシャース「留守（ポーズ)」はポーズと読み上げます） 

■ダイヤルを読み上げないよラにするには 

機能/ 

修す岭@の®®岭巧けシ」を選ぶ ♦ ( D 岭 （0 

r お知らせ） 

♦巧したボタンの番号を読み上げよラとしたとさに次の番号を巧すと、前の番号の読み上げを中断します。 

音声を聞いて番号を確かめなびら、ゆっくりダイヤルしてください。 

参受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に巧罗を巧すと、読み上げた番号をわラー度 
聞< ことびでさます。 

■操作案内/エラー音芦案内/読み上げダイヤルの音量を変えるには 

または在^ (操作案内び始まる）# • 音声び流れている間に ( J ) 押す。 

• 上記すベての音量び変わります。 

参キー □ ック中は、キー□ック解除後に操作してください。 

(お知らせ） 

♦おやすみモードのとさは、音声は流れません。 
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r 選んでケータイ j を使う 


携帯電話へおトクにかけるサービスを利用するとさ、登録しておくと便利です。 

携帯電話に電話するとさ、相手の電話番号の前に rooxx 」 などの固定電話会社の事業ち識別番号を付けると、 
その電話会社の料金で通話でさます。 （200 已年9月現在） 

本機で 「00 XX 」 を登録しておけば、親機やテ機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に 「00 XX 」 を付ける 
ことびでさます。 



キヤツチ/ 

ク U アー/用件消去 


事業者識別番号および、 
通話料金、サービス内容に 
ついては、固定電話会社に 
お問い合わせください。 


r アリ」を 
選ぶ 


事業ち識別番号 

( rooxx 」 など） 

を入力ずる 


機能/ / n 


巧す 


巧す 



巧す 


巧す 


の©③ 
の⑤© 

©⑤® I 
© 
巧す 


感 


ストップ 


■© 

巧す 巧す 


I ランテ'' ケ-タイ=ナシ 

I ランテ'' ケ-タイづ1」1 

カイシャ No 二 

[◄►，ケッティ]オス 

[◄►，ケッティ]オス1 

[ケッテイ]オス 


I 解除するとさは 
けシ」を選ぶ。 


(10 ケタまで） 

♦変更するとさは 

^入力し直す 


IIP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとさ 

機能'----— — IP 電話解除番号を入力-乃'' ■ ストツプ 


す*®®®®*©「アリ」を選ぶ*®じ撤 ♦'(7 誤今®煉恐今0 

♦ IP 電話解除番号(一時的に IP 電話を使わないための番号)については、 IP 電話の事業ちにお問い合わせください。 


♦ IP 電話解除ま号を変更するとさは番号入力画面で 


クリアー觸件觸 


〇 


入力し直す。 


r お知らせ） 

♦電話をかけるとさ、事業ち識別番号 rooxx 」 はディスプレイに表示されません。 

• 電話をかけられないとさ 

• 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 

•事業ち識別番号を入力するとさ識別番号のあとに fS ) (ポーズ）を入力してお試し<ださい。 

• 入力してちかけられないとさは、固定電話や IP 電話の各事業ちにお問い合わせください。 

参 r □日□」 rosoj から始まる電話番号のみに働きます。（「070」などには働きません） 

参通話料金は、利用した事業ちから請ホされます。 

♦携帯電話番号の前に「1 ]] 1」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることびでをます。 


事去も psi 。!! 
番号を 
設定ずる 



操作案内/エラー音芦案内/読み上げダイヤル/「選んでケ—タイ」を使ラ 
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電話をかける/受ける 


電話をかける （いろし、ろなかけかたは 

腐 

。もぺージ） 

親機で 


子機で 


〇 受話器を取り、ダイヤルする 

@話す 



G お知らせ） 


〇 充電台から 

子機を取り、 

押しダイヤルする 



送話 □ (充電台に戻す) 


参親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。 （読み上げダイヤル） （咳=22 •日4ページ） 

• 電話番号に] 84や〈親機〉©(8)® (または® (ポーズ) > 電話番号取る 

] 8曰をつけて 一^ 

かけるとき 〈テ機〉ののの（またはの (0 の)吟ち（ポーズ）峰電話 S 号岭睦)押す 

(防已 2 ページ） 

• 構内交換機に接続〈親機〉外線発信番号^ g ) (ポーズ）^電話番号^ 取る 
しているとさ 

〈テ機〉外線発信番号^ち（ポーズ）> 電話番号^ 巧す 


♦ダイヤル回線で1〈親機〉相手に つなびったあとを5 巧す 
謀 背基ソ基 ビス〈テ機> ホ 時に つなびった 恥 が 押す 

♦表おされる通話時間はめやすです。通話料金は相手び電話に出てからかかります。 シ''カン 日： 01: 30 

襯機の例） 0987654321 


電! 

舌を受ける 

親機で 


子機で 


〇 


受話器を取り、話す 

終わったら 

受話器を戻す 


〇 


充電台から取る、または 

^押し、話す 

終わったら 

0 ]} 甲す （充電台に戻す) 


♦モ機を充電台に置いていないとさは、似外のどのキーを巧してわ受けられます。 

(陽日7ページ r エニ ーキー アンサ ー」） 

参電話に出ても「ポーポー」音や無音のとさは、ファクスび送られてさています。（腐=40ページ) 
♦親機びプ U ント中は、テ機では電話に出られません。 
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同じ相手に 
ちラー 度 
かける 

親 

機 

歌ィャルが 押す- ► が 攫選び ■►户 取る 

■再ダイヤルの履歴を消去するには キ W チ/ 

の（再ダイヤル）吟。相手を選び吟 "' q ® 今©吟ス g プ 

(再ダイヤル） 

参10 件まで 記憶。 

子 

機 

再ダ仆ル 迄^ 押す今 選び ■►驗押す 

■ 再ダイヤルの履歴を消去するには 

0 (再ダイヤル）峰@相手を選び峰 還 g 蜂®峰 (J 

チケット予約など 

電話を 
切 5 ずに 

親 

機 

相手にダイヤルする ^つながらなかったら (^〇 ^)巧す 

かけ直ず 

1 かんたん、 

1 再ダイヤル/ 

モ 

機 

巧手にダイヤルする ^つなびらなかったら巧す 

電話帳で 

親 

機 

霞)■薩押 帥爲踞 選び* 戸* 取る •競ぺ-巧 

かける 

子 

機 

電話帳巧す吟 豐為選び■►唆) 巧す • 5 贵ぺ-巧 

受話器 (子機） 

を取らずに 
かける 

親 

機 

讀） 押す今ダイヤルする^^^今 相手と話すときは、 户"^ 取る 

(モニター使用中は、こちらの声は聞こえません） 

子 

機 

送話□に向かって話す （約已 0 cm 似内） 

• 天気予報など相手の声を聞<だけの場合に 
巧す^ダイヤルする^ 周囲の音により相手の声びとざれるとき 
け^ ポィヴ2 秒似上巧す。 (ミュ -卜） 

ちう一度巧すと解除。 

•J 


こお知らせ） 


• 電話帳でかける相手を選ぶとさ、名前の頭文字やグループから探せます。 

• 名前の頭文宇から探すとさ • グループから探すとさ 

〈親機〉爲健話帳)伞@〜@ ♦ を)婚ぶ）〈親機〉©履話帳) ♦ ©♦©〜©♦ を懼ぶ) 
〈テ機〉©履話帳) ♦ の〜の伞@婚ぶ）〈テ機〉©健話帳)伞©♦の〜の ♦ を)懼ぶ) 

参再ダイヤル • 電話帳でかけるとさは操作案内び流れます。 

流れないよラにするには （0^22 ぺージ） 



電話をかける/受ける 


25 

















通話中の機能 



受話音の 
大きさを 
変える 

親 

機 

甲して^入^巧して 

^ 大きく ^ 小さく 

♦詳しくは（陪日 3 ページ） 

子 

機 

©製ミ©5^兵 

♦詳しくは （ C 穿日 3 ページ） 

相手の声の 

音質を 

変える 

(ボイスセレクト） 

親 

機 

(でさません） 

子 

機 

側面の 

押す 

♦詳しくは（陪日 2 ページ） 

自分の芦を 
変える 

(ボイスたンジ） 

親 

機 

(でさません） 

子 

機 

ボイスチ王ンジ 

〇巧す 

♦詳しくは （ C 穿日 2 ページ） 

相手に 
待ってもらう 

(保獸 

親 

機 

押す猫話に戻るときは再度巧す) 

• 保留中は相手にメ □ディ「曲名：愛の 
おが」(和音ではあ 0 ません）び流れる。 

子 

機 

り呆習')巧す 

(通話に戻るとさは再度押す） 

♦ 4 秒ごとに「ピーツ」と鳴る。 

• 保留中は相手にメ□ディ「曲名：愛の 
挨が」(和音ではありません)び流れる。 

キャッチホン 
を受ける 

/NTT との\ 
\契約び必要^ 

親 

機 

キャッチ/ 

ク 1」 ァ -/ 勝消去 . 

r \ 押す 

■キャッチホンでファクスび来たとき 

(〇)巧す 

(元の相手との通話は切れる） 

■ 元の相手との通話に戻るとさ 

クリアー/用件消ま 

り 押す 

子 

機 

ク1」 アー 

を^巧す 

■キヤツチホンでファクスび来たとさ 

ち > を）（元の相手との通話は切れる） 

■ 元の相手との通話に戻るとさ 

ク1」 アー 

を通巧す 

通話を 
録音ずる 

親 

機 

W 巧す(やめるとさは""巧す） 

子 

機 

テ機で通話中に親機の^巧す 
(やめるとさは押す） 

(約 18 分まで） 
• 親機のモニター、 

子機の スピーカー 
ホンでの通話 
ではでさません。 

L 

■ 録音した通話を間くとき （親機で再生します） 

受話器を置いた状態で巧歹巧す 

(陪 48 ぺージ「■あとからすべての用件を聞き直すとき」） 

• 留守番電話の用件む同時に再生されます。 

•録音時間について（腐=8已ページ） J 
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ッセージを流して通話を拒否する（通話拒否) 


呼出音び鳴っているとさや通話中に 


を巧すと、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話び切れます。 

呼出音び鳴っているとさ、または通話中に 

齡迅曲 

Q 押す 

相手にメッセージ◎(陪日7ぺージ）び 
2回流れ、電話び切れる。 

(ナンバー•ディスプレイサービスを 
利用しているとさはな=下記） 

• モ機で通話中の場合ちできます。 

受話器を取っているとさは、 

受話器を戻す 

♦ メッセージの途中で戻してち最後まで 
流れます。 

ナンパー•デイスプレイヴービスを利用しているとき燥約び必要） 



■呼出音び鳴っているときに^を巧すと 相手にメッセージび2回流れ、電話び切れる。 

参電話番号を通知してきた巧手には…メッセージ ©(B 穿日7ページ） 
♦非通知の相手には……メッセージ⑤ ( c ^ 日7ページ） 

♦公衆電話の相手には…メッセージ® ( c ^ 日7ページ） 

参表示圏外の相手には…メッセージ @(0^ 日7ページ） 

ツウワキョヒチュウ 

■通話中に ™ を巧すと 

相手にメ ッ セージ曾 (腐 =67ページ）び2回流れ、電話び切れる。 

ツウワキョヒチュウ 

\ 

チュウ州[ストッフ‘]オス 

▼ 


■通話拒否した後、今後、電話を受けないよラにすることびでさます。 

または 


メのクセツテイシマスカ？ ±卜_,+ キヨヒセツテイシマスカ？ を表示中にを)巧す 


仁乂イイた# 


A 仁*イイた# 


参電話番号を通知してさた相手は… r 迷惑電話着信拒否」に設定 ( c ^54 ページ） 

♦非通知の相手は . r 非通知着信拒否/留守応答」び r ウケナイ」に設定已已ページ） 

♦公衆電話の相手は…… r 公衆電話着信拒否/留守応答」び r ウケナイ」に設定（咳=已已ページ） 
• 表示圏外の相手は…… r 表示圏外着信拒否/留守応答」び r ウケナイ」に設定（陪已已ぺージ） 


r お知らせ） 

♦ 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセ 
参呼出音び鳴っているとさに 


-ジと相手の声を聞くことびでさます。音量を変えるには ( B 穿日3ページ） 


を巧した場合は、メッセージ中に受話器を取ると、電話に出ることびできます。 


ストップ 


参通話中に〇を巧した場合は、メッセージ中に0を巧すと、通話に戻ることびできます。（受話器を 
戻したり、テ機の (J) を押したあと、 0 を巧すとメッセージを中止し電話び切れます） 

• 電話をかけたとさは使えません。 

•キャッチホン•ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンび入ると、上記機能は働さません。 


キャッチ/ 

‘州ア -/ 用件網 


〇 


を巧してキャッチホンを受けたときは、上記機能は働きません。 



通話中の機能 
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内線電話をかける/受ける 


親機か5子機へ 



親機つ 



内線/ 

取り、夕巧ず 


■子機び 2 台]; Lb または 
ドアホン接続時 

文 頸/督^の〜@ 

(内線番号） 


〇 


■すべての子機を呼ぶとさ 

内線/ 

文字切替， 


〇 




子機 


充電台から取る、または 

の線）巧し、話ず 


子機か5親機へ 



广子機つ 

の線)巧ず 

■子機び 2 台!;<(上または 
ドアホン接続時 

線)♦の 


C3iD 

取り、話ず 
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テ機の名前を表示 \ 

(登録び必要ですな=2 ] ページ) 





















機か5別の子機へ (子機び2台!; U のとき） 



呼び出す側 



の線)巧し、 

の〜の (内線番号）巧ず 

■すべての子機と親機を 
呼ぶとさ 

(内線)峰愛） 


受ける側 


充電台から取る、または 

巧し、話ず 

呼び出し側のテ機の名前を表示 
(登録び必要です咳=2 ] ページ） 

I 子機どラしで通話中に、親機で電話を受けることやファクス•コピーはでさません。（電話をかけることはでさます) 


■ 内線電話中に電話びかかつてさたら 

呼出音（ベル]腐=日3ページ）び聞こえる。 

〈親機〉受話器を戻してから取る。（外線につなびる） 

■内線電話を切るには 


<親機〉 



♦ 


戻す 


r お知らせ） 

参内線電話ではテ機のスピーカーホンは使えません。 


げ機〉 


け機〉 


除 


(外線につなびる） 


押す 



内線電話をかける/受ける 
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電話をまわず 



通話中子機を呼び出す 

内線/ 

文字切替 . m . 

巧す^^^^™ 


テ機び2台 L ソ上または 
ドアホン接続時 


內線/ 


今の〜® 

(内線番号) 

■すべての子機を呼ぶとを 


内線/ 
文き切替 

〇 


吟© 



I まわす相手び出ないとさ 
I まわす相手び近くにいるとさ 



通話中親機を呼び出ず 

(内線)巧す—« 


■ テ機び2台上または 
ドアホン接続時 
願) ® 



通話中 

(^1 

押す 


♦相手に曲び流れる。 


I まわす相手び出ないとさ 
I まわす相手び近くにいるとさ 
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子機から 

別の子機へ 

ド機が2台社 
1のとさ 


子機から 

親機へ 


親機から 

子機へ 



親機側 


子機側 


子機側 


親機側 


まわす側 


受ける側 





















まわすことを伝える 


まわす 




戻す 


▼ 


■ がの相手と子機と、3人で話すとき (3 者通説 


な留/ 
着信メモリー 

〇 


巧す 


充電台から取る、 
または 


▼ 





パ閱手瘤 



巧線/ 

巧す（通話に戻る） 

^ ' がの/ 

〈親機〉胃 fg 」- ^ 戻し、まわしたい相手に声をかける 


〈テ機 〉 fe 



〈テ機〉 dD ^まわしたい相手に声をかける^〈親機〉取るまたは〈まわす相手のテ機〉押す 



電話をまわす 


31 























電話帳に登録ずる Cm 3 



親機に 
登録する 

(1 已〇件まで） 


電話帳を開く 


〕()，)電話帳 

巧す 

• 操作案内び流れる。 




押す 


名前を入力する 


の⑤③ 

の⑤© 

@@@ 

©@ 

巧す 



押す 


'ン巧ヨウ 巧146ケン 


ナマ I ? 
ス r キ 


I (12 文字まで） 

登録でをる残り件数 ♦文字入力のしかたは 

(陽日8ページ） 


厂お知らせ） 

♦ ] 84や] 8日をつけて電話番号を入力するとさ 
(陪已2ページ） 

® ® ® (または ® ® @)のあとに 
( P ] (ポーズ）を入れる 

(ポーズを入れないと誤発信することびあります) 
•時報 （1] 7)、天気予報（177)、電報 （1 巧)、 

番号案内 （ 1 04) びすでに登録されています。 
(修正•消去でさます） 


■途中でやめるとさ 巧す 
■操作案内び流れないよラにするには 

(陪22ページ） 

■登録を確認するには 

卜ぐ •) （電話帳）今© (順に表示）峰負 

♦ を巧すと 

数字(ルさい順）ーアルファベット （ A 〜 Z ) 一 
カナ（ア〜ン）-^記号^電話ま号（名前登録なし) 
の順に表示されます。 

♦よくかける相手を先に表おさせたいとさは、 
名前の前に数字をつけて登録すると 
(例：「日日1ナカムラ」「002イイツ''力」…)、数字のルさい 
順に表示されます。 


32 
















(続けて登録するとさ） 


電話番号を市外局まか日入力ずる 


の®® 
.©©© 
► @@@ 
©©© 

巧す 


グループ番号を 
入力ずる 



巧す 


■►〇) 〜 〇) 

巧す 


翁' 

巧す 


ストップ 

© 

押す 




グル-フ。二1 

0987654 


[1-9, ケッテイ]オス 


(24 ケタまで） 

• 間違えたとさは巧す 

• 番号を音声で読み上げます。 

(読み上げダイヤル） （咳=22 •日4ページ） 

♦巧歹押すと、読み上げたま号を 
ち)ラー度聞くことびでさます。 


入力しないとをは、グループ]になる 


■再ダイヤルから登録するには 

0 (再ダイヤル）#> © 相手を選び# • 0 (ミ央定）名前を入力# • (ミ央定） 

^電話番号を確認し、0(巧定 ） ^グループ番号を入力^^(ま定 ）4* 0 

■修正するには 


機能/ 

修正/画質 


キャッチ/ 

ク I 」ア ー/ 胤キ消去 


(電話帳）^ ( J ) 修正する人を選び 
^ (み定 ） ^グループ番号を修正 I 

■消去するには 

(電話帳）> 0消去する人を選び 
• すべてを消去するには （ c ^ 日已ページ r 電話帳全消去」） 

■登録内容をプ U ントするには 

® す吟@ ©©の峰0なお吟終わったらス g 


^ ^名前を修正 > (5^ (み定）> 電話番号を修正 

® なぉ吟蓄 


ストッフ 




1〜日のグループ番号をつけて登録すると 

グループ別に相手を探して電話をかけたり（腐=2已ページ)、ナンバー•ディスプレイサービスを 
利用すれば、グループごとに呼出音を変えることびできます。（陪已日ぺージ） 

V _ J 


電話帳に登録する(親機) 
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電話帳に登録ずる任を) 



• 電話帳で電話をかけるには（腐=2已ページ) 
• 登録済みの相手先を、親機に転送するには 
(陪3日ページ） 


電話帳を開く 


名前を入力する 


子機に 
登録する 

(1 已〇件まで） 



押す 


電話帳 


押す 


の©の 

の®の_ . 

ののの^^^‘） 
の© 

押す 巧す 


巧 I ? 

[加 

巧!:？ 

[加 

アキ 

]4目ケン 

スス’'キ 



登録でさる残り件数 


(12 文字まで） 

♦文字入力のしかたは 
(防日8ページ） 


广お知らせ） 

♦ ] 84や] 8日をつけて電話番号を入力するとさ 
(防已2ページ） 

(D (0 ® ( または （D (0 色)）のあとに 
〇 (ポーズ）を入れる 

(ポーズを入れないと誤発信することびあります) 

♦時報 （1] 7)、天気予報（177)、電報 （1 巧)、 

番号案内 （ 1 04) びすでに登録されています。 
(修正•消去でさます） 


■途中でやめるとき （ J 巧す 

■登録を確認するには 

© (電話帳）# ► @ (順に表示）今 (J 

♦ ©を巧すと 

数き（ルさい順)、アルファベット （ A 〜 Z )、 
カナ（ア〜ン)、記号、電話番号（名前登録なし) 
の順に表示されます。 

参よくかける相手を先に表おさせたいとさは、 
名前の前に数宇をつけて登録すると 
(例：「001ナカムラ」「002イイツ''力」…）、数きのルさ 
い順に表示されます。 
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(24 ケタまで） 

• 間違えたとさは 

ク 1 」ア_… - 4 - 

な，ッチ)巧す 


グループ番号を I 

入力ずる I 

► (u 〜 の ^^^。^^^^^^ 麵 

巧す 巧す 巧す 


ダル-7=1 

[1-9 けス 


入力しないとさは、グループ]になる 


(続けて登録するとさ） 


■再ダイヤルから登録するには 

0 (再ダイヤル）吟 ( J ) 相手を選び♦•ち澄録）岭名前を入力岭ち 
>電話番号を確認し、 （5 今グループ番号を入力 4> c 54 >(J 

■修正するには 

(電話帳）# ► @修正する人を選び岭ち吟名前を修正電話番号を修正今 这 
グループ番号を修正 吟〇吟过 

■消去するには 

0 (電話帳）今©消去する人を選び今 gg 今を）今 (J 

参すべてを消去するには（腐=日7ページ「電話帳消去」） 

■登録内容をプ U ントするには （親機とテ機で操作する） 

機旨居/ 

〈親機〉 修 g 質 ♦做®©の ♦ (- •) r 耻を選び 吟み （ミ央定） 

♦ 〈モ機〉陪3日ぺージ仔機の電話帳を親機へ転送する」の「全件を一きに」の操作 
峰〈親機〉プ U ントび終わったら、0 
• この操作をしてわ親機の電話帳には登録されません。 


1〜日のグループ番号をつけて登録すると 

グループ別に相手を探して電話をかけたり（な=2已ページ)、ナンバー • ディスプレイサービスを 
利用すれば、グループごとに呼出音を変えることびでさます。（腐=已日ページ） 

V _ J 


5 

か 

蚕 

鼠 

が 

市 

を 

号る 

きず 

話力 

電入 


す 

甲 

+ t _ 


©©©© _ 

QQQQ ち 


Q のの© 


押 


電話帳に登録する(子機) 
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電話帳を拓送ずる 


rr ンワチョウテンソウ」を選ぶ 


© 

押す 


テ''ン巧ヨウテンソウ 



子機の 
電話帳を 

親機へ 
転送ずる 



1 

件 

ホ 

二） 


親機の 
電話帳を 

子機へ 
転送ずる 


機能/ 

修正/画質 

〇 

巧す 


全 

件 

を 

斉 

に 


@の感贫 

押す 

ドンワチョうテンソウ 

[ケッテイ]オス 


E0 财 

1件ずつ 全件を-斉に 
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■1 件ずつ転送 

r ] v ' ツ」を選ぶ 


(続けるとさ） 


転送する相手を選ぶ 




巧す 


巧す 


テンソウサキ=]キ1 

テ'' ンワチョお]へ'' ツ 

[ィ►，ケッティ]オス 

[ィ►，ケッティ]オス 


巧す 


巧す 


テ''：/ワチョウケンサク 

7ツシタ 

巧: [? 

0987654 


巧す 

(転送開始） 


■ 一斉に転送 

r イツセイ」を選ぶ 


ストップ 


I テ機2台な上のときは 
^転送先を選ぶ。 



巧す 


巧す 


' ンワチョウ=イツセイ 
[◄►，ケッティ]オス 


巧す 

(転送開始） 


■ 1件ずつ転送 

r ] v ' ツ」を選ぶ 


(続けるとさ） 


転送する相手を選ぶ 


る 

押す 



ドン巧ヨウ=]/\''ツ 
センタ州[◄►けス 


巧す 


巧す 


テ"ンワチョりケンサク 


アツシタ 

河？[加 


0987654 


押す 

(転送開始） 


巧す 


■ 一斉に転送 

r イツセイ」を選ぶ 

巧す 



巧す 


テ''ンワチョたイツセイ 
センタク/、[イ►けス 


押す 

(転送開始） 


巧す 


〔お知らせつ 

参転送先に同じ内容びあるときは、追加登録されません。（名前び同じでも電話番号やグループび違うときは登録されます) 
♦全件を一斉に転送したとさ 


^対甲して表おされる順に転送。该いと時間びかかります） 

空さ件数びなくなると終了。 

• 子機から別のテ機へは転送できません。（一度親機に転送してから、別のテ機に転送してください） 
♦転送するときは、テ機を親機の近くに持ってきてください。 



電話帳を転送する 


37 







































ファクスを送る 


原稿ふたを開け、 

原稿をセツトする 

①原稿ガイドを紙の幅に 
合わせる。 

◎送る面を裏向さに入れる。 

参操作案内び流れる。 

流れないよラにするには 
(防22ページ） 

参一度に重ねて已枚まで。 

参原稿について（腐=47ページ） 


原稿ふた 



原稿ガイド 


ダイヤルする 

参番号を音声で読み上げます。 

(読み上げダイヤル） 

(陪22 .日4ぺージ） 


^巧すと、読み上げたま号を 
ちラー度聞くことびできます。 




押す 


写真や小さい文字の原稿を送るとさ 

磯能/ 

原稿をセツトする前に ' q ® 2回巧す 
^ ^押して画質を選び^ み (ミ央定） 


i 


1 

フツウ 1- 

— 1チイサイ1一 

-シヤシン 


新聞程度の 写真や濃淡 

ルさい文宇。 のある原辛局。 

• 「チイサイ」や r 外シン」では、 r ] ツウ」に比べて通信 
時間び長 < かかります。 


ストツフ 


■送るのをやめるには 0押す（原稿排出） 

(原稿び残っているとさは、再度巧す） 

■送れなかったときは 0巧す(原稿排出） 
■操作案内を聞かずにファクスを送るには 

「自動操作案内」をけシ」にする 
(防22 .日4ぺージ） 

(上記手順0の操作は不要になります） 


[お知らせつ 

参原稿をセツトする前にを巧すと、操作案内 
び始まります。（止めるには0巧す） 
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■いろいろな送りかた 


同じ相手に 
ちラー 度 
送る 

(再ダイヤル） 

、 

?? 言し* が仆ル感がす ■►霞賤 選び 巧す 

電話帳で 

送る 

驟 言し 今 還户 n 押す 今感 !茜 5 選び 今© 巧す 

相手と 

話してから 

送る 

原稿をご J 雲罩驾 ヒョ □□5" こぇた5 

ゎ… 卜し今 タイヤルし、 今 相手に 1スタ-トボタン1 吟 をが巧し、 戻す 
相手と話す を押しても 5 ラ 、一^ レマ 

海外へ送る 

原稿を 、 モ 送- 丄 —. パ^ゎ"ホス、「ピ - ヒヨ□□」び^ 曲す 

セットし 今^ 巧し' タイヤルする 今 ■聞こえた 5 妙押す 

■ 「ツウシン I ラ- U 40」 が表示されて送れないとさ 

お外送信モードを r 1カイ」に設定して送る。（腐=已已ページ） 

• 送信時間び通苗の約2倍かかる。 

参送信後、お外送信モードは自動的に解除馈定：ナシ）される。 


厂お知らせ） 

♦「ファクスを送信します…」と聞こえると、ボタンを巧さなくてち自動的に送信します。（ファクス親切送信) 
参電話帳でかける相手を選ぶとさ、名前の頭文字やグループから探せます。 

•名前の頭文字から探すとき@ (電話帳）吟@〜@吟0懼ぶ） 

• グループから探すとき の（電話帳）吟@峰の〜®吟 ( J ) 懼ぶ） 

参送信結果を音声でお知らせします。お知らせび必要ないとさは（腐=64ページ r ファクス親切案内」） 

• 構内交換機に接続しているとさ外線発信番号> fill (ポーズ）# • 電話番号をダイヤルする 
•相手び話し中など、応答びなかったときは、自動的に再ダイヤルします。 （] 分間隔、 3 回まで） 

•受話器を取る、またはモニターボタンを巧して送ったとさは働さません。 

• 再ダイヤル待ちは r サイダイヤルタイキチュウ」と表おします。ただし、親機を使ラと中止されます。 



フアクスを送る 
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ファクスを受ける 


電話に出て受ける（お買い上げ時) 


ストップ 



子機で 


〇 


通話宿 


呼出音び鳴ったら 

充電台から子機を取る 

参または!^巧す。 


通話後、または 

ポー」音や無音のとさ 


押す 


■受信を中止するときは 0巧す 



C お知らせ^ 

• 「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを巧さなくても受信します。（ファクス親切受信） 

参受信結果を音声でお知らせします。（親機のみ） 

お知らせび必要ないときは（陪日4ぺージ r ファクス親切案内」） 

参7〜8回似上呼出音び鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信でさないことびあります。 

♦記録紙またはインクフィルムびなかったときは、メモ U —に記憶されます。 

(咳=43ページ「メモ U —代行受信」） 

参留守番電話の用件や通話録音などでメモ U —びいっぱいのとさは、ファクスび受信でをないことびあります。 
•記録紙びあれば最初の]枚だけ受信。通信速度は遅くなります。 

• 不要な用件を消してください。 ( c ^49 ページ r ■あとからすべての用件を消すとさ」） 

♦ファクスの受信には記録紙びあってちメモ U —を使ラため、メモ U —び残っていてち写真画質で送られて 
さたファクスなどは受信でさないことびあります。 
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(続く） 


電話に出ずに自動で受ける 


在宅時、 
電話に 
出5れな< 
てち自動で 
受ける 


設定が必要です。 
(陪42ぺージ） 


呼出音び3回鳴る 

• 已回にすることわ 
でさます。 

(陪 42 ページ 
「■呼出回数を已回 
にするとさ」） 


呼出音び少し 
途切れて再度 
鳴0出す 

参回線びつなびって、 
ここから相手に 
通話料金びかかる。 


ファクスびくると 

♦自動的に受信。 


電話がかかってぐると 

♦呼出音び日回鳴った 
あと、メッセージの 
(陪日 7ぺージ 「メッ 
セージー覧」)び相手に 
流れ、電話び切れる。 


留守のとさ 
など自動で 
受ける 

iStk ょ" 

点な 

参詳しくは 
(陪48ぺージ） 


ファクス 
のみ専用で 
受ける 


参呼出音び鳴っているとさに電話を取ると 
• 電話のとさ…そのまま話す。 

•ファクスのとき… r 電話に出て受ける」操作をする。（底=左ページ） 

呼出音を鳴5さずにファクスを受けるには〈無鳴動受信〉 

参電話びかかってさたら、すぐに回線びつなびって、約7秒後に呼出音び鳴り始めま 
す。（電話をかけてさた人には、すぐ通話料金びかかります） 

^お知らせ） 

参次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音び鳴ります。 

•留守セット中。（留守ボタン点好） 

• 記録紙やインクフイルムびなく、メモ U —ちいっぱいのとさ。 

• 相手び受話器を取ってダイヤルし、回線びつなびってから送信の操作をしたとさ。 
(再呼出音び鳴る） 

• IP 電話などからかかってさたとさ。 

け目手の回線や接続機器によっては、鳴ることびある） 

•並列接続 ( B ぷ 8] ページ）した電話機の呼出音。（本機び応答すると呼出音は止まる） 


呼出音び4回鳴る 

• 呼出回数を変える 
には （ c ®=64 ページ 
r 留守着信呼出音の 
回数」） 


応答メッセージび 
流れる 


ファクスびくると 

♦自動的に受信。 




電話がかかってぐると 

♦用件を録音。 


呼出音び1回鳴る 

参呼出音 r 切」に 
すると鳴らない。 
(陪日 3 ページ） 


ファクスびくると 

参自動的に受信。 


電話びかかって<ると 

♦かかってさてち受けられません。 


• 設定び必要です。留守着信呼出音の回数を「でクスめヨウ」にしてください。（腐=日4ページ） 



フアクスを受ける 
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ムメ仆''ウ=ヴネコル 

[◄►，ケッティ]オス 


r タパ-」を選ぶ 



巧す 巧す 


’ 機能/ 

修正/画質 卜 _ 

Q 今®のの®— 

巧す 巧す 

夜中など 

指定した 
時間帯のみ 

鳴らさない ♦ 設定した時間帯は 
ディスプレイに 
「無鳴動」と表おします。 
(防93ページ） 



r ツネこスル」を選ぶ 



巧す 


ム y 仆''ウ=タイ 7- 

ムメ仆。ウ 

シ、、カン 

[イ►，ケッティ]オス 

23:00一 

06:30 


参解除は r シナイ」を ♦ 24時間ち式で入力。 

選ぶ。 （深夜12時は「00:00」) 


r お知らせ） 

• おやすみになりたいとさや静かにすごしたいとさ、おやすみモード（な=日0ページ）を使ラと、本機の音を 
鳴らさないで用件の録音とファクスの受信びでさます。 


ファクスを受ける 


(続き） 


在宅時、電話に出5れなくても自動で受けるための設定 


g ) び消打しているときに働きます。 


機能/ 

修正/画質 

〇 

巧す 


今®の ®®I 

巧す 


r スル」を選ぶ 

曲-►翁. 


ストップ 

►資 

巧す 


呼出音を 
鳴5して 
受ける 

(自動受信） 


♦設定すると、ディスプレイに 
「自動受信」と表おします。 


巧す 

シ''ドウシ''ユシン=スル 
[◄►，ケッティ]オス 

♦呼出音び3回に設定される。 

(已回にすることちでさます腐=下記） 

• 解除は「'ンナイ」を選ぶ。 

(呼出回数は]己回に設定される） 

I ■呼出回数を已回にするとさ 

惨湾 S ♦毎)のの@今0「引を選び今货じ央定}今ス答 
参呼出回数で「3」または「引似外を選ぶと、自動受信び解除されます。（陪日4ぺージ） 



す 

甲 

++_ 


世巧®©® 

間©©®© 
時©®® 


す 

甲 

+ t - 


呼出音を 鳴 5さず受ける (無鳴動受信) 
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ディスプレイに「ファクスがトト''イテパス」と表示されたときは 



ファクスカ'' トト''イテイ巧 
インサ州[ケツテイ]オス 


ファクスが届い 
ています 

♦記録紙または 
インクフィルムび 
なかったため 
メモ U - に記憶。 
(メモ U - 代行受信） 
•おやすみモード 
のとさは、メモ 
U - に記憶。 


@ (み定） 巧す 

受信したすべての 
件数 受信枚数 

I I 

ファクス3ケン47イ 
ケンサ州 [ta] 

X 交互表示 


インサツけ[ケッテイ]オス 
ショウキヨ A [ク I 」卜]オス 


♦操作案内び流れる。 
流れないよラに 
するには 

(陪22ページ） 


記録紙をセツト または インクフイ 
ルム交換しプリントする 

■ 1件ずつプリントするとき 

©巽な S び今®な思' 


8月]日14:02 01- 
日1234日目- 

新しい順に表示 


V ストップ 

♦ 0 ) 

受信した曰時 
枚数 

巧手の電話番号または 
名肯 U を表示 

(表示でをないとさは空白） 


■全件を一きにプリントするとさ 

(^ ( ミ央定） 

参プ U ントすると、メモ U —の記憶は消去 
される。 


メモリーの内容を消去する 
■ 1件ずつ消去するとき 

rr \ おち3る ^ク u ?- 夕佑粧^ 


VlJ ファクスを選び 

、ストップ 

吟 (0 

■すべて消去するとさ 


〇 


キャッチ/ 

如ァ -/ 用件消ま 吟® 


(お知らせつ 

♦約4日枚までメモ U - に記憶できます。（陪8已ぺージ） 


ファクスのプ U ントについて 

約已 mm 




約己 mm - 


‘ 00000 00 0 . 


A 4 で受信 


約日2 % 
に縮ル 


1■発信元 
情報など。 

-約已 mm 


約8 mm 


♦ 巧手び B 4 サイズや A 3 サイズで送ったとさは、 A 4 サイズに縮ルされます。 
• 文字び読みにくいとさは相手に、画質を変えて送ってちらってください。 
•目已サイズで横向さで送られたとさわ、 

縮ルされるので縦向さに送ってもらってください。 

參てつ/二—巧戶 

• 発信元情報やぺージ数の記録のため、約日2 %に縮ルします。（「アリ1」） 
• 原寸で受けたいとさは「エコノ S —受信」を「アリ2」またはけシ」にする。 
(陪日已ページ） 

r ア川 r アリ2」 け':/」 


V 


収ま！5ない 
部分はプ U ント 
しない。 


収ま S ない部分 
は2ページ目に 
プ U ント。 
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フアクスを受ける 











































ファクスの便利な機能 


クス送受信後に続けて話ず 價話予約) 


ファクス送受信後に自動的に相手を呼び出し、電話を切らずに話せます。 


相手と 

話したい 

とを 

(親機のみ） 

フアクス送受信中に 送受信びすべて終了後、 …ェム"山 h ~ 

呼出音び鳴る '話す 

相手び 

話したい 

とさ 

送受信中または終了後、 

ファクス送受信 .► 呼出音び鳴った5 ^ 相手と話ず 

〈親機〉取る 

〈テ機〉充電台から取る、 

または^巧す 

•10 秒！;!内に出ないと切れる。 


r お知らせ） 

♦相手のファクスに電話予約機能びなかったり、 F ネットを使用しているとさはでさません。 
参呼び出しに出たあと、相手につなびるまでに約3秒かかります。 
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娛楽情報などをファクスで受けたいとき (ポーリング受信) 


ポー U ングに対応した情報提供先の番号にダイヤルすると、自動的に送られてさます。 



参情報の受信を開始する。 


r お知らせつ 

参相手機によっては、文宇びルさくなったり、受信できない場合びあります。 



参 F ネットに加入して、ファクスび送られてさたとさは 

• 呼出音は鳴らずに自動受信します。（契約び]日 Hz のときは鳴る) 
• コピーや登録操作中は 「 F ネットヨヒ''ダシデ'ス」と表示され、 

約3秒間断続的にブヴーび鳴りますび、受信しません。 

その後、再送信され自動受信します。 



ファクスの便利な機能 
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コピーずる 



原稿ふたを開け、 
原稿をセツトする 

①原稿ガイドを紙の幅に 
合わせる。 

◎コピーする面を裏向きに 
入れる。 

• 操作案内び流れる。 
流れないよラにするには 
(防22ページ） 

参一度に重ねて已枚まで。 
♦原稿について 
(陪47ページ） 


原稿ふた 


原稿ガイド 


機能/ 
修正/画質 


巧す 



■写真や濃淡のある原稿をコピーするには 

原稿をセットする前に、 

機旨 b / 

胃2回押す吟押して r 外シン」を選び吟0 (ミ央定） 

■途中でやめるには 0巧す(原稿排出） 

(原稿び残っているときは、再度巧す） 

■操作案内を聞かずにコピーするには 

「自動操作案内」をけシ」にする。（陪22 •日4ぺージ） 

(お知らせ） 

参原稿をセットする前に@を押すと、操作案内び始まります。 
(止めるには0巧す） 

• 画質「了ツウ」でコピーしてち、自動的に「チイサイ」に変わります。 

• 親機でプ U ント中は、テ機で電話を受けられません。 

参 A 4 サイズより長い原稿をコピーすると 
• A4 サイズ分のみプ U ントされる。 

• 続きを次ページにプ U ントするには ( c ^66 ページ「分割コピー」) 
参エラーびあると対応のしかたを音声で案内します。 

( c ^22 ページ r エラー音声案内」） 
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ファクス I 
コピーの 


原稿 • 記録紙にごいて 



I 最大 


128 mm 


128 mm 



I 厚さ ■読み取り可能範囲 

1 枚のとき 参網部分は 約5 mm 

0.0 日〜 0.2 mm 読み取れません。 


参2枚 Lil 上已枚以下 
0.06 〜 0. 13 mm 
SDOmm (この取扱説明書は、 

約 0. 1 mm です） 


216 mm 

I 原稿び2枚似上のとさは、同じサイズ • 厚さで先端をそろえる。 


約日 mm - 



-約 5 mm 


約已 mm 


■巧のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使う 

参キャ U アシートを使ラとさ 
(別売品裏表紙） 


閉じている 
側を下に。 


原稿セット 


■巧のちのはコピー禁止です 

• 通貨 • 証券類 • 未使用郵便切手 • 官製はがさ • 印紙 • 酒税法で規定の証書類など（法律で禁止） 
• 著作権の対象となっている書籍類 • 芸術作品類 • 地図など（個人的な使用 L ツ外は法律で禁止） 

■こんなとさは 

♦ク U ップやホッチキスは、取り外す。 

参インク•のり•修正液は、完全に乾かしてからファクス•コピーする。 

• 白や黒い線び入るとさは、原稿読取部の巧れをみさ取る。（な =72 ページ） 


■プ U ント巧能範囲 

♦網部分はプ U ント 
されません。 


約已 mm 


約已 mm - 


Iこんなとさは 

表面びざらざらしている記録紙は、文字び 
かすれるので、滑らかな記録紙にする。 


-約己 mm 


約 8 mm 



原稿の状態 

別の複写機で 
コピーす る 

キャリア 
シートを使ラ 

薄い紙（日.日目 mm 未満のをの） 

〇 

〇 

厚い紙 （0.2 mm を超えるをの） 

〇 


布地•金属シート 

〇 


のりやセ□八ンテープで貼り合わせたちの 

〇 


幅]吕8 mm X 長さ]吕8 mm よりルさいちの 

〇 

〇 

破れ•しか力ールや巧り目のあるもの 

〇 

〇 

フイルムやトレーシングペーパーのよラなちの 

〇 

〇 

表または裏びコーテイングされているちの 

〇 

〇 

感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したちの 

〇 

〇 

パンチ穴び開いているちの 

〇 

〇 

こしび強いちの 

〇 



己録紙について 


原稿について 



n ピーする/原稿.記録紙について 


記録紙 
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留守番電話を巧弓 


留守セツトしておけば、 

自動的に用件の録音とファクスの受信びでさます。 



キヤツチ/ 

ク U アー/用件消去 



G お知らせ0 


親機で 

留守セツトし、 
用件を聞く 


お出かけ前に 

留守セツトずる 

例 

留守 

巧す 

参ランプび点打。 

♦応答メッセージび流れる。 
止めるには7^3押す 


ノ]リヤク18フンテ''ス——録音残り 
オウトウかセ-シ '' :]テイ時間 

I 

メッセージの種類(固定/自作） 
お出かけ前に 


子機で 

留守セツトし、 


留守セツトする 



巧す 巧す 巧す 


用件を聞く 


参応答メッセー 
ジび流れる。 


•留守セツトしても、残している用件は消えません。^- 

• 6 秒似上相手び話さなかったときや、声びルさい ■あとからすべての用件を聞き直すとき 

ときは'正しく録音されません。 〈親機〉颗巧す 〈テ機〉ち今の 

♦おやすみモードのときは、自動的に留守セツトされます。 


留守セツトして、電話やファクスを受ける 


广 N 


r 'N 


電話のとさ 





相手の用件び録音される。 

呼出音び4回鳴る 

•鳴る回数を変えるには… 
(陪日4ページ 
「留守着信呼出音の回数」） 

► 

応答メッセージ 
が流れる 

(下融 

► 

(スピーカーから相手の声び聞こえる） 

参電話に出るには 

〈親機〉受話器を取る〈テ機〉 fc 押す 

(録音は途中で止まり、1件分として残る） 

^ J 




► 

ファクスのとさ 

V ゾ 



ファクスを自動的に受信する。 

J 


参応答メ ッセー ジの内容は（固定の応答メ ッセー ジ）（陪日7ページ r メッセージー覧」) 
•通常は.'•メッセージ ◎ 

• 用件録音でさないとさは…メッセージ③ 

•ファクスび受信できないときは…メッセージ@ 

•用件録音わファクス受信もでさないとさは…メッセージ⑤ 


録音時間と件数について 

• 1件あたり2分まで。変更するには（な=日已ページ r 用件録音時間」） 

♦合計]日分、最大已〇件まで。（録音時間は、通話録音 • 自作応答メッセージを含む） 

参メモ U —代行受信されているときは、録音時間は短くなります。 

(詳しくは腐=8已ページ r メモ U —容量のめやす」） 

、 - y 
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機能/ 

修正/画質 

〇 

巧す 


今®®®®' 

巧す 



受話器を 

取る 



押す 


巧す 


自作の応答 
メッセージ 
を録音ずる 


シ '' ユワキヲ 


□クオ：/カイシ n 

トツテクタ''サイ 


[ケッテイ]オス 


「ピー」音のあと、 

受話器に向かって 

録音する （1 曰秒刚 


□対ンチュウ 

■■»»» 


受話器を戻す 

スヒップ ^ ♦ 録音したメツセージを再生。 

0 • 「応答切替」び「グドゥ」(お買い上 

押す げ時の設赶のときは、自動的に 

固定メツセージから切り替わる。 
(陪日已ページ） 


■固定の応答メッセージにするには 


機能/ 

修お画質 ■ 


〇导®の®® ♦© ロテイ」を選び(ミ央定）4"0 

■ 自作の応答 メツセー ジを消すには ち* ♦© の®®♦得^ (ミ夫定) 4® 

(お知らせ） 

• メモ U —びいっぱいのとさは、録音でさません。また、録音していてち固定メッセージに切り替わります。 


帰って来たら 


留守 


用件を聞く 


留守 


再生び終わったら 

用件を消す 




I 新しい用件び 
あると点滅。 


巧す 巧す 

参ランプ消な。♦再生した新しい 


参用件再生。 



用件のみ消える。 
残すには巧す 


すべての用件の数録音された曰時 


■用件を再生中に… 

#音量を変える S 3 

•次の(前の)用件を聞く（^(前へ）@(次へ） 
♦再生を止める 怒 (再度聞くには砂) 

• 用件を聞さ直す巧罗（用件の頭に戻る） 

• 再生速度を r ] ックリ」のみ、またはを罗巧す 
たびに r ] ックリ」と r ] リウ」に交互に変わるよ 
ラにするには （0®= 日已ページ） 

• 再生中の用件を1件ずつ消す ''"q ® 4 © 

参折り返し 電話番号を表示中に取る 

電話をかける（ナンバ ー ’デイスプレイヴービス利用時) 


帰って来たら 

用件を聞く 


再生び 

終わったら 


F 2 

け 

巧す 巧す 


© 


用件が再生 
される 



押す 


♦受話□から聞くとさは 
ス患ホン押す 


■用件を再生中に… 

参音量を変える0 

♦次の(前の)用件を聞く 0 (前へ）に弓（次へ） 
参再生を止める毎）（再度聞くには®) 


Iあとからすべての用件を消すとき 〈親機〉 


キヤツチ/ 
クリア-/用件消ま, 


〇 


© 


参]件ずつ消すには〈親機〉巧罗今消去する用件を再生中に 


キャッチ/ 
クリアー/用件消ま . 


〇 


© 


自分の声で応答メッセージを作る 



留守番電話を使ラ 
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アンショウ No . =1234 
[4 ケタ，ケッテイ]オス 


♦ 変更 • 消去は 

キャッチ/ 

ク IJ ア -/ 用件消去巧す 

巧す 


暗証番号を 
登録ずる 


機能/ 

修正/画質 

〇 

押す 


®@@© 

押す 



■が出前に留守セットしてください（^]押す。 


■が出先から留守セツトでさます 

呼出音び少しルさい音に変わ つたら、 


家に電話をかける> 


r 留守設定をしました」 

暗証番号を押す と聞こえた5切る 

r 在宅着信呼出音の回数」を「シ''ドウオウトウシナイ」に設定すると、できません。（陪日4ぺージ） 


外出先で 

留守番電話 
を聞 < とさ 


公衆電話などで、 
家に電話をかける。 


携帯電話などに 

本機から 
転送されて 
さたとさ 


が出先での操作 



用件び録音されると、 
家から電話びかかる。 

♦電話に出ないとさは 
•約已〇秒で切れる。 
• 1分間隔で3回、 
30分間隔で 
3回かけ直す。 



応答メッセージ中に 

暗記番号を押す 


メッセージに従い、 

暗証番号を巧す 


用件を聞く 

♦新しい用件 

4秒待つ 

または 


2押す 


• すべての用件 


4巧す 


■電話代節約のために〈トールセーバー> 

参家に電話をかけたとさ、留守番電話び応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無びわかります。 
• 3回似内：新しい用件あり4回!;■(上：新しい用件なし 
留守番電話び応答する前に電話を切ると、通話料金びかかりません。 

• 設定は ( c ^64 ページ「留守着信呼出音の回数」） 


媽 A 留守番電話を聞< 


が出先か5聞くための準備 


外から電話をかけると、新しい用件び聞けます。 




す 

甲 

+t_ 


る 

力 

入 

を 
で号 
夕ま 
証 
4暗 


@©@ 

③ ©©© 
の©® 


す 

甲 

+t- 
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こんなことがでさます 





■用件再生前•終了後 

■用件再生中 




♦留守セットを解除する …… 回 

参前の用件を聞く . 

… の 



♦用件転送を設定する . 回 

♦再生中の用件を聞さ直す'… 

…回 



(事前に転送先の登録び必要） 

参次の用件を聞く . 

… 回 



♦用件転送を解除する . 回 

♦再生速度を遅くする . 

… 囲 


電話を切る 

参すベての用件を聞さ直す… 回 

♦再生速度を速くする . 

… 固 



(一度聞いた用件を含む） 

♦再生速度を元に戻す . 

• 圓または固 



参すベての用件を消す . 固 

♦再生を中止する . 

… 团 



巧して「消去します…」メッセージ 

参再生中の用件を消す . 

… 固 



の後、再び固巧す。 

押して r 消去します…」メッセージの後、 




再び固押す。 

) 


、 ) 


广お知らせ） 

♦外出先では、 I -ーン信号（ピッポッパッ）び出せる電話機をお使いください。 

♦ 一度聞いた用件は再生されません。（くり返し再生させるには咳=日已ページ「留守電 U モート再生」） 
♦かかってきた電話やファクスを直接転送するには、 NTT のボイスワープサービス(有料)をご利用ください。 

(お問い合わせは NTT 窓口 巧]] 日へ） 

♦ファクス 専用 ( c ^41 ページ）にすると、外出先から用件を聞けません。 


携帯電話などに転送するための設定 


新しい用件び録音されると、自動的に家から電話びかかってさます。 


機能/ 

修正/画質 


Q 今®の®®' 

押す 押す 


r スル」を選ぶ 


電話番号を入力する 

の③® 

©曾© I 
@@@ 

©©© 

巧す 押す 


ストップ 



転送先を 
登録ずる 


3 ウケンテンソウづル 

テンソウサキ =0987.... 

[◄►，ケッティ]オス 

[ケッテイ]オス 

♦解除するときは 

(24 ケタまで） 

「シナイ」を選ぶ。 

• 間違えたとさは 


W 7 づ巧す 

参暗証番号を登録して 
いないとさは 
暗証番号入力画面で 

4ケタを入力> 0 (ミ央定） 


ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送でさないことびあります。 
おやすみモードのとさは、転送でさません。（底=日0ページ） 



外出先から留守番電話を聞く 
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ナンパー•ディスプレイヴービス 


ナンバー•ディスプレイサービスとは… 


電話び 

かかつてくると… 



相手の電話番号を表示 

参電話帳に登録した相手 
(ま、名前ち表示。 

〈親機〉ド而^ 

0987654 


〈テ機〉 1 7ッシタ 

0987654 


相手の電話番号を 
確認してから電話に出る 

• 曰時と電話番号を着信メモ U - に記憶。 
(30 件まで）（陪已 3 ページ） 

参電話に出なかったとさは、 
ディスプレイに胃と表示。 
(留守番電話び応答したとさ、ファクス 
を自動で受けたとさち表示） 


I こんな表术 
び出たとさ 


親機の表示 

子機の表示 

相手びこんなとさ 

着信メモリー 

ヒヴウチ 

電話番号を通知していない 

記憶される 

]ウシュウテ''ンヮ 

公衆電話から 

ヒヨの''ケンカ''イ 

海外など番号を通知でさない電話 

ヒヨウシ''テ''巧セン 

力'’イセンチヤクシン 

回線状態び悪いとさ 

記憶されない 


キヤツチホン • ディスプレイサービス契約時は 

キヤツチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示（約 30 秒間）し、メモ U - に記憶。 


ナンパ’一-ディスプレイを利用ずるには（契約び必要です) 


NTT と契約する 

(有料） 

► 

广 

本機の設定は必要ありません 


f 

► 



'v 

) 



NTT 工事終了後に 
利用でさる 


• 契約 • 工事についてのお問合せは 
NTT 窓 □巧]] 日（通話料金無料） 

♦ NTT の他のサービスと同時に使えないことびあります。 

参 ISDN 回線のとさは、ター 5 ナルアダプターの設定び必要です。 
• ホームテレホン • 構内交換機に接続のときは、利用できません。 

•sa 駆 ! 

• 1回線に複数台を接続しないでください。（誤動作の原因） 


■キャッチホン•ディスプレイサービス契約時は、設定してください 

修誤質今@の@@今け「アリ」を選び(解約時は「巧」を選び） ♦ 供 (ミ夫定)今 （0 

■ナンバー-ディスプレイの利用をやめるには (NTT への連絡び必要） 

修 g * 今@の ( D 感♦贷けシ」を選び今护 （ ミ央定 } 今ス§ 


自分の電話番号 

を相手に通知するかしない 

常に ミ 夫めておく （回線ごと） 

(非通知）か選べます 

かけるたびに選ぶ （通話ごと） 

通知するとさ 

NTT に r 通常通知」申し込み。 

® @ © をつけてかける （ B ぷ 24 ぺージ） 

通知しないとさ 

NTT に r 通常非通畑申し込み。 

©@(4) をつけてかける （ B 穿 24 ぺージ） 
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(続く） 



着信メモ u 


保留/ 

着信メモ1」一 


キヤツチ/ 

ク1」アー/用件消去 



—(履 励を見る•使う (ナンパ’-.ディスプレイサ-ビスの契約び必要) 


着信メモリーは、親機•テ機共通で3日件まで。 


保留/ 

着信が」一 

〇 ' 
押す 



親機で 
着信メモリー 
を見る 


くり返し押す 


X 8月1日14:02 

0901234已日 

新しい順に表示 
電話に出なかったとさ 

♦操作案内び流れる 


■終わるには 


0押す 

■ 操作案内び流れないよラにするには 

(陪22ページ） 

■すべて消去するには 

保留/ キゎツモ/ 

着信メモ U - , 


州ア — /用な觸ム 

〇，〇吟が 

■着信メモリーをプリントするには 


■電話をかけるとさ 

シジ▲取る 

■ファクスを送るとき 

シ原稿をセツトするをが 

巧す 

■電話帳に登録するとさ 

(陪32ぺージ 

シ(。^弓)^^^^^「親機に登録する」 
ViY 名前の入力へ） 

巧す 


シ 


I 消去するとさ 

キヤツチ/ 

ク I 」ア -/ 用件消去 




な留/ 

着信メモリー I 

〇 


©(ミ成) 




〇 

押す 押す 

■迷惑電話を拒否するとき（防已4ぺージ） 

■非通知の電話-公衆電話-表示圏外から 
の電話を拒否するとさ已己ページ） 


I 電話番号に ] 84や] 8日をつけてかけるとさ（咳=已2ページ） 

,_\ 保留/ , 

の®®ほたはの®© } 峰齒 W - TO 吟籠巧-峰结)相手を選び吟户^取る 

(ポーズを入れないと誤発信することびあります） U 


轉 ■ 

着信メ EU — 

押す 


@1 


子機で 
着信メモリー 
を見る 


くり返し巧す 

*8/1 14:02琴し y 順 
I 090123456 (し巧术 


電話に出なかったとさ 

■終わるには巧す 
■すべて消去するには 


L 着信メモリ- 


クI」アー 
C 村ッ于）I 


の 


■電話をかけるとさ 

巧す 

■電話帳に登録するとさ 

厂7 (陪34ぺージ 

「モ機に登録する」 
巧す 名前の入力へ） 

■消去するとさ 

与>ク 還一を） 

巧す 押す 


ナンパ！デイスプレイヴ—ビス 
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r アリ」を選ぶ 空を番号を選ぶ 

巧 質^^®®®® 一^鄙一曲■►勢 

巧す 巧す 巧す 巧す 巧す 


y ィワクキ北ニナシ 


y ィワクキヨヒニアリ 

TEL 01 =1 

[ィ►，ケッティ]オス 


[◄►，ケッティ]オス 

[ケッテイ]オス 


TEL 01=092 I 

[ケッテイ]オス 


特定の相手からの 

迷惑電話や 
ファクスを 
拒否ずる 

(30 件まで） 


参拒否した相手から電話びあったとさは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音（プープープー）び流れます。 


■着信メモ U —を使って迷惑電話を拒否するとさ 

を g を嘗 


保留/ 

着信メモリー I 


〇 

■解除するとさ 

* @の®©*© 麗を*© (賊) * S ) 謹5を*ク劈端む 上 

#電話番号の表示されていない 
部分を見るときは^巧す。 

(すべて） 


機能/ 

修必画質 I 


、 /^TN 、ストッフ 

♦の(ま赶 *0) 


機能/ 

修正/画質 

〇 


♦@の®©♦©農を♦货(游)♦ス g 


ストッフ 


ナン/卜•ディスプレイサービス 

(続き) 





す 

甲 

+t- 


局番 @©@ 


す 


が話 ©®©® P 
市電の®® J 
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(続く） 


r ウケナイ」を選ぶ 


機能/ 

修正/画質 

O' 

巧す 


@ の®®' 


巧す 


©I 

巧す 


翁 

巧す 


ストップ 

© 

巧す 


ヒリ巧=ウケル 


ヒリ巧=ウケナイ 

[◄►，ケッティ]オス 


[◄►，ケッティ]オス 


• ディスプレイに「拒否非通知」と表おします。 

• 非通知の電話は、呼出音び鳴らずに相手にメツセージ⑤ (陪日 7 ぺ ージ）を流す。 


r ウケナイ」を選ぶ 


機能/ 

修正/画質 

〇' 

巧す 


@の®©' 


巧す 


@1 

巧す 



巧す 


] ウシュうづケル 

] ウシがづけィ 

[◄►，ケッティ]オス 

[◄►，ケッティ]オス 


• ディスプレイに「拒否公刺と表おします。 

• 公衆電話からの電話は、呼出音び鳴らずに相手にメッセージ这)(咳=日7ぺ- 


機能/ 
修正/ H 質 

O' 

巧す 


r ウケナイ」を選ぶ 


® の @@| 


巧す 


巧す 


够 

巧す 


ストップ 

© 

巧す 


-ジ)を流! 


ストップ 

© 

巧す 


ケンカ''ィづケル 

1ケンカ''イづけイ 

[◄►，ケッティ]オス 

1 [イいッテイ]オス 


• ディスプレイに「拒否表示圏外」と表おします。 

• 表示圏外からの電話は、呼出音び鳴らずに相手にメツセージ ◎(防 日7ぺージ)を流す。 


な留/ 

着信メモリーI 


♦非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「□クオン」を選ぶと、留守セツトしていなくてわ留守番電話び応答し、相 
手の声を確かめてから電話に出られます。（フアクスは受信） 

■着信メモ U —を使って、非通知の電話 • 公衆電話-表示圏外からの電話を拒否するとさ 

♦鱗 f 巧♦©♦苗 


n 選び 
■解除するとき それぞれ、コード番号を巧した後、 r ウケル」を選ぶ。 

r お知らせ） 

♦ 呼出音び鳴っているとさや通話中に、設定することわでさます。 ( c ^27 ページ） 

参キャッチホン•ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンび入っても上記機能は働きません。 


表术圍が 

愧外など開を 
麵できない電話) 

からの電話や 
ファクス 
を受けない 


公衆電話 
からの電話 
を受けない 


非通知の 
電話や 
ファクスを 
受けない 


ナンパ！デイスプレイヴ—ビス 
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ナン/卜•ディスプレイヴービス 

(続き) 



相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉 けン A -. ディスプレイヴ-ビスの契約が必要) 


電話帳のグループ(事前に登録び必要防32 • 34ぺージ)、非通巧、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。 


親機の 
呼出音を 
変える 


機能/ 

今®の感©今 

巧す 巧す 


変えたいグループ PV ' ル」または 

などを選ぶ r メ日テ''イ」を選ぶ 



押す 巧す 押す 押す 


ナリワケ=グル- T 1 

ナリワケニク'')レ - T 2 

ナリワケ=へ。ル 

ミトウ□ク 

ミトウ□ク 

[ィ►，ケッティ]オス 


♦解除は「卜加クシナイ」を選ぶ。 


呼出音の番号を 
入力ずる 



押す 押す 押す 

♦番号を押すと、音び鳴る。 

参呼出音の種類は（腐=63ページ) 


子機の 
呼出音を 
変える 


けリワク」を選ぶ 


変えたいグループ 
などを選ぶ 


巧す 


巧す 


巧す 


呼出音の番号を 
入力する 

の〜®今ち)今 I 

巧す 巧す 巧す 

♦番号を巧すと、音び鳴る。 

• 呼出音の種類は ( c ^63 ページ） 


PV ' ル」または 
r メ□テ''イ」を選ぶ 



ナリワケニグル-ア1 

ナリワケ ニダ ル- 

ナリワケニへ"ル 

ミトウ□ク 

ミト如ク 

センタク A [イ►けス 


I 解除は r 卜加クシナイ」を選ぶ。 


广お知らせ） 

参キヤツチホン-ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンび入ってち上記機能は働さません。 
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モデムダイヤルインサ-ビス 

(続く） 


モデムダイヤルインサービスとは… 


1つの回線で2つ以上の電話番号を使ラことびでさます。 

■電話とファクスで違ラ番号を使う ■親機とモ機で違う番号を使う 

電話用番号に ファクス用番号に親機用番号に 子機用番号に 

かかつてくると…かかつてくると…かかつてくると…かかつてくると… 




呼出音び鳴る 


I ファクス受信や 
留守番電話で 
応答わでさます。 


呼出音を 
鳴5さずに 
ファクスを受信 

♦電話に出たり、 
留守番電話での 
応答はでさません。 




親機だけび鳴る 

参モ機では電話に 
出られません。 
♦ファクス受信や 
留守番電話で 
応答むでさます。 


子機だけび鳴る 

• 親機では電話に 
出られません。 
♦ファクス自動受信や 
留守番電話での応答は 
でさません。 


モデムダイヤルインサービスを利用するには(契約び必要です) 


■契約の前にご確認ください 

♦ 2 つの電話番号は同時に通話 • 通信でさません。 

• ホームテレホン • 構内交換機では使用できません。 

参他サービスとの併用は、 NTT 窓□に確認してください。 


NTT と契約する 

(有料） 


連絡び来る 


► 


必ずサービス開始後に設定する 

(防已8ページ） 


• 契約 • 工事についてのお問合せは NTT 窓口巧]]日（通話料金無料） 

•。駆！ 

参一回線に複数台接続（咳 =8] ページ）しないでください。（誤動作の原因） 

•本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。 
(ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉） 


お知らせ 


• ISDN 回線のとさは、ター S ナルアダプターの設定び必要です。 

を番号に設定したアナ□グポートに、本機を接続してください。 

• 電話びかかってきたときは、 つなげる (呼出音び鳴る）まで約4 -10秒かかります。 

• I -ールセーバー（陪已0ページ）びラまく働かないことびあります。 


ナンパ-ディスプレイヴービス/モデムダイヤルインヴービス 
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モデムダイヤルインヴ—ビス 

(続き） 


設定のしかた (モデムダイヤルインサービスの契約び必要） 



機能/ 
修正/画質 


キヤツチ/ 

ク U アー/用件消去 


■設定する番号は- 


電話用番号 

主ま号（電話取付時のま号） 

ファクス用番号 

新しい番号 


親機用番号 

を番号（電話取付時の番号） 

子機用番号 

新しい番号 

2台目 L ツ降の子機 

どちらでわ可 


「 TEL/FAX 」 
を還ぶ 


電話用番号の 
下4ケタを 
入力ずる 


ファクス用ま号 
の下4ケタを 
入力ずる 


電話と 

ファクスで 

TTT 1—1 

居つ番5を 

使ラ 


機能/ 

修正/画質 


〇今®®®®今@今® ■ 

押す 巧す 巧す 巧す 


①③⑤ 

^ の③® 

@曾© J 

A の®® 

©⑤®， 


© 

押す © 

巧す 

巧す 


>硬►負 

巧す巧す 


グイヤ1レイン=ナシ 

グ仆)レインニ TEL/FAX 

TEL = 4321 

FAX = 432 日 

[イ►，ケッティ]オス 

[◄►，ケッティ]オス 

[4 ケタ，ケッテイ]オス 

[4 ケタ,ケッテイ]オス 


I 間違えたとさは 

キャッチ/ 

クリア-/用供肖ま } 甲す 
〇 


r オヤキ /] キ」 
を選ぶ 


機能/ 

修正/画質 


親機と 
子機で違う 
番号を使ラ 


〇今®®感©今@今 (^1 

巧す 巧す 巧す巧す 


親機用番号の 
下4ケタを 
入力ずる 

の®③ ^ 

© 巧す 

巧す 


子機用番号の 
下4ケタを 
入力ずる 

iii * 感倍 

© 巧す巧す 
押す 


グイ村レイン=ナシ 

夕''イ村レイン=オヤキ /] キ 

オヤキ=4321 

] キ1=432日 

[◄►，ケッティ]オス 

[◄►，ケリテイ]オス 

[4 ケタ,ケッテイ]オス 

[4 ケタ,ケッテイ]オス 


参間違えたとさは参2台目(降の子機ま、 

ク其/諭 S サ 1%けて人力する。 

Q 押す 


■利用をやめるには （ NTT へ連絡し、工事終了後に設定する） 

峰®の®の吟 0 r 巧」を選び> ^ (決定）>。 


機能/ 
修正/®質 I 

〇 
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キーロックを使ラ 


「ピッ」と鳴るまで 


@ 

白モ-ひシク 
[3 巧巧ず） 


3秒 m 上押す 


解除するには 

@ 


3秒 m 上押す 


白モ-ひシク 
[3 巧巧す） 


キー □ツクヲ 


キー □ックヲ 

セツテイシ巧夕 


カイシ、、ョシマシタ 


参親機や子機での通話中でち解除でさます。 
(電話を受けたとさのみ） 


r お知らせ） 

♦かかってさた電話を受けたり、ドアホンに出ることはでさます。 

♦モ機の操作はでさます。 

参受話器を取ったり、ボタンを巧すとディスプレイに次のように表示します。 


表示中に3回受話器を取ったり、ボタンを押すと、キー□ックの設定をしていることを 
音声でお知らせします。 


キ-□ツクセツテイチュウ 
カイシ''ド[が3ヒ''ヨウ 



親機での 
操作を 
でさない 
よラにずる 


親機のみ 


モデムダイヤルインヴ I ビス 



キ—□ックを使ラ 
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おやず みモー ドを®ラ 


おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにでき 
ます。毎曰指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することちでさます。 （おやすみタイマー） 



修正/ 画質 


♦ おやすみモードのとさは 

• 親機わテ機わ呼出音(外線 • ドアホン)び鳴りません。 

(内線の呼出音は鳴ります） 

• 親機のキー確認音は鳴りません。 

• 留守セツトされます。（腐=48ページ） 

• ファクスはメモ U - に記憶されます。（陪43ぺージ） 
• 留守番電話び応答中の音声は、スピーカーから 
聞こえません。（陪48ページ） 

• 操作案内/エラー音芦案内などの音芦は流れません。 
(陪22ページ） 


おやずみ 
モードに 
ずる 



‘クおやすみ 
(3 巧巧す） 


3秒 L ソ上巧す 


■解除するには 



’なおやすみ 
(3 巧巧す） 


3秒似上巧す 


オヤスミモ-ドヲ 


オヤスミモ-ドヲ 

セツテイシ7シタ 


カイシ''ョシの夕 


• おやすみモードのときは、ディスプレイに'^づと表示し、び点打します。 


参「]ァクスカ'' トト''イテイ巧」と表示されたときは、ファクスびメモ U —に記憶されています。 （0^43 ページ) 
• 「ァタラシイ巧ケンカ'' □クオンサレ巧夕」と表おされたときは 



すべての用件の数 


• P ) び点滅しているとさ@巧す待斤しい用件び再生される） （ c ^4 日ページ） 

• び消なしているとさ^巧す（すべての用件び再生される） （ c ^48 ページ） 

f お知らせ） 

• おやすみモードのときは、次の機能は働きません。 

• 用件転送（陪已]ページ） 

• ドアホンワープ（陪77ページ） 

♦おやすみモードのとさに、用件録音•通話録音•ファクスのメモ U —びいっぱいになると、新しい用件 • 
ファクスは記憶されません。 

• おやすみモードのとさに、 gg 押して留守セツトを解除する（腐=4日ページ）と、おやすみモードち 
解除されます。 
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おやすみモードにする時間帯を設定ずる（おやすみタイマー） 


おやずみ 
タイ7—を 
設定ずる 


機能/ 

修正/画質 

〇 

押す 


「アリ」を選ぶ 

今®®®®今を)^今尽^ 

巧す 巧す 押す 


時間帯を入力ずる 

の③⑤ 

©⑤©主 

© 

巧す 押す 



ストップ 

© 

押す 


オヤスミ うな-二れ 

[◄►，ケリテイ]オス 


オヤスミタパ-=ァ|」 

[◄►，ケッティ]オス 


オヤスミタイ7- 
23:00 一 06:30 


♦解除はけシ」を 
選ぶ。 


24時間ち式で入力。 
(深夜]2時は「日〇:日〇」） 


参設定した時間帯は、ディスプレイに3と表示し、び点打します。 


r お知らせ） 

参おやすみタイマー中に、(みを3秒！;■(上巧すと、おやすみモードは解除されます。 

参 ( g を押しておやすみモードに設定したとさち、おやすみタイマーの終了時間になると、 
おやすみモードは解除されます。 


おやすみモ—ドを使ラ 
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側面の 

巧すごとに 
切り替わる 


ボイスチェンジを使っていないとさに、 C 三を2がじ(上巧すと、旧をにこち5の声び聞こえなくなります。 
(ミュート）もう一度押すと、ミュートは解除されます。 


音の設定 〔音質•音量•呼出音 




ドアホンで 
通話中 

ボイス 

チェンジを 

使う 


外線通話中 

ボイス 

セレクトを 

使う 


相手の声の音質^^3一 


押すごとに 
切り替わる 


グカン0:01:08 4 h 

グカン0:01:12 

r 伽ング 



♦ 話す前に r ホ''イ方 I ング」び表示されたことを確認してください。 

• 次の場合は、 Kp く y を巧すと r ピツ」音び鳴りますび、働さません。 
•電話をかけたとさ。 

• 電話をかけて通話中に、キヤツチホンでかかってさたとさ。 
•テ機どラしの内線電話中。 


ボイスチェンジ 


参スピーカー ホン 
参なに 設定す る ま' 

IV 

での通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。 

で、設定は変わりません。 

自分の声を変スる （迷惑な相手に対応するときなど） 


1 \ 


ボイスチェンジ 相手に聞こえる 解除 ♦通話び終わると、 

CD 芦び低くなる 解除されます。 


.化る:スぶ湘手の声び聞きとりにくいときなど） 


標準 (お買い上げ時） 高音を強調 


低音を強調 


ホ"イスセレ外 1_ b . 

ホ"イスセレ外 1_ b . 

ホ"イスセレ外 

ヒクィ—"—タカィ^^^^ 

ヒクィ…-■■知ィ 

ヒクイ"——知イ 


子機のみ 


子機のみ 
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な *©* なな I 

押す 巧す 巧す 押す 押す 


►の〜の*な I 

押す 押す 

^ 号を押すと、 

力';鳴る。 



押す 



■呼出音の 
種類 


参内線電話/ドアホン 
の呼出音は 
変更でさません。 


◎ 2004 M-ZoNE 


電話び 
かかって 
さたとさの 

呼出音を 
変える 


3ピダシオン 

3ピダシ=へ"ル 

へ。ル1 

センタク A [ィ►けス 


•番 

utr: 


>®©©©今 

通 > 今嫩 

今の〜© ♦ 

儒 

巧す 

巧す 巧す 

押す 

押す 

化''夕''シオンニ V )レ 

化''グシオン = V ル 

へ、、ルニ1 


[◄►，ケッティ]オス 

[◄►，ケッティ]オス 

[1- 已，ケッテイ]オス 


参番号を押すと、音び鳴る。 


「3ピタ''シオン」を PV ' ル」または 呼出音の番号を 

選ぶ r メ□テ''イ」を選ぶ入力する 


参内線電話/ドア 
参親機のスピーカ 

ゾ 

ホンの呼出音は、「切」にしても最ルで鳴ります。 

-音量はレベル「□」にしても、な回使うときはに」の音量になります。 

呼出音を変える 


1- 

\ 


rv ル」または 呼出音のま号を 

r メ□テ''ィ」を選ぶ入力する 


音の大きさを変える 



変えられるとさ 

変えられる範囲 

呼出音量 

(外線/内線/ドアホン） 

電話をかけていないとさ 

(親機）8段階+「切」（子機）3段階+「切」 

受話音量 

通話中 

3段階 

スピーカー音量 

(親機）@を巧したとき/操作案内中/留守電再生中 

(テ機）®を巧したとき/留守電再生中 

(親機）9段階 （テ機）2段階 


音量を 

変える 


親 

機 


な S 

曰里 

大 

巧して 
ル 



大きく 


う f ■「切」 （呼出音を鳴らさない） にするには 

^巧して © r ピピッピピッ」と鳴るまで巧し続ける。 

ルさ< ((5 巧すと解除） 

ル 


子 

機 


な百 

曰ま 


* 日 
曰ま 




巧して 

ルさく 


ir 切」 （呼出音を鳴！5さない） にするには 
@「ピピッピピッ」と鳴るまで押し続ける。 
(0 押すと解除） 



呼出音の番号 

内容 

ベル 

1〜已 

已種類のベル 

メ □デイ 

1 

JUPITER 

2 

ヴァルキューレの騎行 

3 

CANTATA (をよ、人の望みの喜びよ） 

4 

<るみ割り人形 


音の設定 
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親機の機能一覽 


♦ お買い上げ時は、 [ 

■変更するとさは 


枠の値に設定されています。 


機能/ 

修正/画質 

〇 ' 
押す 


コード番号 
を巧す 


^選ぶ または 

W 数字などを入力 

押す 


押す 


ストップ 

© 

押す 


一覧表に設定手順びあるちのはそれに従ラ。 


項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。 


内容〈機能名〉 


コード番号 


設定値/設定手順 


ページ 


現在の曰時 


〈日付•時刻〉 


@©©の 


年•月-曰-時刻を入力 


20 


ホ目手のファクスにプ U ントされる 
m 名前 〈あなたの名前〉 

帮 ホ目手のファクスにプ U ントされる 

ig 電話番号 〈あなたの電話番号〉 

S 電話回線の設定 〈電話回線種別〉 




名前を入力 


21 


@@@の 


電話番号を入力 


21 


@@@@ 


区。ドウ]、アッシュ、20、10 


20 


親機の機能登録の内容をプ U ント 

〈登録リスト印刷〉 


@@@@ 


0 


(ミ夫定）巧す 


親機の呼出音 


〈呼出音〉 




へ''ル：の、2、3、4、已 
メ□デ'イ：し2、3、4 


已3 


原稿をセツトしたとさ、自動で操作 
案内をずる 〈自動操作案内〉 


@@@の 


アリ 


ナシ 


22 


ダイヤルした番号を音声で読み 
上げる 〈読み上げダイヤル〉 


@の®® 


アリ 


ナシ 


22 


電話帳に登録するとさや検索して電 
話をかけるとを、操作案内をずる 

〈電話帳音声案内〉 


感の©@ 


百 


ナシ 


22 


エラーびあるとさ、操作案内をずる 

〈エラー音声案内〉 


度)の®® 


アリ 


ナシ 


22 


インクフイ j レム交換で操作ノ（ネルを 
開けたとさ、操作案内をずる 

〈インクフィルム交換音声案内〉 




アリ 


ナシ 


22 


送安信結果の音声を流ず 

〈ファクス親切案内〉 




アリ 


(流す)、ナシ（流さない) 


在宅時、自動的に回線か 
つなびるまでの呼出音の回数 

〈在宅着信呼出音の回数〉 


@のの® 


3、已、10、 [1 己 I 、 20、 

シ''ドウがトウシナイ價話に出るまで鳴り続ける） 
参「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。 


42 


留守時、応答メッセージを 
流ずまでの呼出音の回数 

〈留守着信呼出音の回数〉 


@の®® 


2、|4|、日、9、方クスセンヨウ、トルセ- A ''- 
参9 :応答するまでの時間び長いため、巧手機の 
ファクス信号び終了し、ファクスを自動 
受信でさないことびある。 

参方クスセン3ウ：留守セットび必要。 

参トルセ- A ''- (防已〇ぺージ） 


41 


本機の音を鳴らさない時間帯を設定 

〈おやすみタイマー〉 


@®の® 


アリ、「ナシ 


アリ：時間帯を設定 
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メモ U —代行受信したファクスをプ U 
ントするときや検索するとき、操作案内 
をする 〈メモリー代行受信印刷案内> 




IT 


、ナシ 


22 


呼出音/ベル回数 


音声の設定 


9 〇 
3 4 


64 














































(続く） 


海外へラまく送れないとさ 

〈ミ毎か送信モード〉 

NTT の F ネットを利用ずる 

〈F ネット〉 


@@@@ 

@®@© 


1カイ、[ナシ I 


アリ（する）、 I ナシ1(しない） 

参ホームテレホンに接続するときは、 
「アリ」を選ぶ。 


39 

4已 


親 

機 

の 

機 

能 


外出先から操作時の暗証番号〈暗証番号〉 (#)©©© 


4ケタの数字を入力 


已〇 


1件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉 @©@(6) 


2フン1、サイダイ 


48 


ゆっくり聞き直し 〈聞き直し設定〉 

U モート再生で一度聞いた用件の 
再生 〈留守電リモート再生〉 


@@感の 


ユッ州. 7ツウ、ユック|」、 「フツウ] 

ク呪 I シ：聞くたびにすベて再生する 


-度聞いた用件を再生しない 


49 

已] 


用件を外出先に転送 〈用件転送〉@® (4^(2) 


スル(商送先登録)、 I シナイ 


已] 


自分の声で応答メッセージを作る 
_ 〈自作応答録音〉 

自作メッセージを消ず 

〈自作応答消去〉 




録音する 

沪(決定) 吟© 


49 

49 



自作の応答メッセージから 
固定にずる 〈応答切替〉 




巧。ドウ I :自動切替（自作メッセージ優先） 
] テイ：固定にする 


49 


ナンバー’ディスプレイサービスを 
利用 〈ナンバー•ディスプレイ〉 

キヤツチホン' ディスプレイサービスを 
利用 〈キャッチホン•ディスプレイ> 

ホ目手によって呼出音を変える 

〈着信鳴り分け〉 


@® 感⑤ 


区。ドウしアリ、ナシ(やめるとき） 


アリ（する）、 I 巧| (しない) 

電話帳のグループ （1 〜 9) •非通知- 
公衆電話 • 表示圏外ごとに設定。 


已2 
已2 
已已 


電話帳の内容をプ IJ ント 

〈電話帳印刷〉 


@®©の 


才村し]キ 


親機の電話帳の内容をモ機に転送 
〈電話帳転送〉 


® の®感 


転送先を還ぶ A 内容を還ぶ 


親機の電話帳の内容をずべて消去 
〈電話帳全消去〉 


@の®® 


み(賊) 今© 


在宅着信呼出音の回数を3回に 
して、自動受信を設定ずる 

〈ファクス自動受信〉 


瓜シナイ 


@®の© 


スル：呼出回数び3回に設定される。 

シナイ：呼出回数び！已回に設定される。 
(自動受信を解除） 


在宅時、呼出音を鳴らさずに 
ファクスを受ける 〈無鳴動受信〉 


@®の® 


シナイ]、ツネ ニ 刀レ、タイマ- 
» うれ-.' 鳴!5さない時間帯を設定。 


記録紙節約のため、縮ルして 
プリント 


〈ェコノ 5—受信〉 


@@@@ 


アリ11:92 %に縮小してプリント 
アリ2 :原寸でプ U ン h 

(収まらなし、部分はプ U ントしなし、） 
ナシ：原寸でプ U ント 

(収ま5ない部分は2ページ目にプ U ント) 


• お買い上げ陆ま、 [ 

■変更するとさは 


] 枠の値に設定されています。 


機能/ 

修正/画質 

〇 

巧す 


コード番号 
を押す 


い 選ぶまたは 

数字などを入力 

押す 


押す 


ストップ 

© 

押す 


一覧表に設定手順びあるちのはそれに従ラ。 


項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。 


内容〈機能名〉 


コード番号 


設定値/設定手順 


ページ 


電話帳の設定 


ファクスの受けかた 


ファクスの設定 


留守番電話の設定 


デイスプレイ 
ナこパ—. 


3已 
3 3 


6 

3 


引が 


引が 


が 
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別売品のインクフィルムの残量び 
残り約已枚になったとき、警告表示 
をずる 〈フイルム警告表示> 


@@@@ 


ア1」（表示する）、巳ナシ1(表示しない） 


83 


ボタンを巧ずたびに「ピッ」と 
鳴らず〈キー確認音〉 

2つの電話番号を使ラ 

〈モデムダイヤルイン〉 


@の®® 


「アリ 1 ( 鳴 5 す)、ナシ（鳴！ 5 さない） 
TEL/FAX (電話専用とファクス専用）、 


才林/]キ(親機専用とモ機専用）、 r ナシ I 
• TEL/FAX •オヤキ /] キ：下 4 ケタを登録。 


已 7 


A4 サイズより長い原稿の下部を 
なページにプ U ント〈分割コピー〉 


@@®の 


アリ、[ナシ （1 ページで中断） 


46 


ドアホンを使わなくなったとき 

<ドアホン〉 


@の®® 


区。ドウしナシ(使わなくなったとき） 


7 已 


外出先でドアホンを受ける 

〈ドアホンワープ〉 


@の®® 


[ナシ1、ルス（留守時)、アリ（すべて） 
参ルス • ？|」：転送先を登録。 


77 


携帯電話への通話料金を選ぶ 
サービスを利用〈選んでケータイ〉 
IP 電話解除番号を登録ずる 

〈 IP 電話解除機能〉 

テ機を登録する〈子機増設/減設〉 

中継アンテナを登録ずる 

〈中継アンテナ設定〉 


@の®® 
@の®® 
@の®® 
@の®® 


アリ（事業者識別ま号登録)、 I ナシ I 


ア I 」 （ IP 電話解除番号登録)、 I 巧] 


ドンセツ=しソ''ウセツ=2 


ドンセツ=1、ソ''ウセツ=2 


23 

23 

78 

79 


すべてお買い上げ時の設定に戻ず 
〈出荷時設定〉 


@のの® 


(賊) (•) 缺恐 


10 


椿 t 旨ヒ/ 

■すべての機能を表示するには 「ス V テノキノ巧ヒヨウシ'’」を選ぶ岭斯(ミ央定）岭 g ) 權ぶ） 


〇 



親機の機能一覽 


(続き） 


♦ お買い上げ時は、 


■変更するとさは，譜|/胃 

〇 ' 
押す 


枠の値に設定されています。 


コード番号 
を巧す 


^選ぶ または 

W 数字などを入力 

押す 


押す 


ストップ 

© 

巧す 


一覧表に設定手順びあるちのはそれに従ラ。 


項目はディスプレイの表示を漢字で表記しています。 


項目 


内容〈機能名〉 


コード番号 


設定値/設定手順 


ページ 


非通知の電話に出ない 
ろ 〈非通知着信拒否/留守応答〉 

Y 公衆電話からの電話に出ない 
三. 〈公衆電話着信拒否/留守応答〉 


毎)の®® 


[州レ I 、かナイ（拒否)、 

的オン(留守ま電話で应答） 


已已 


@の®© 


E 州レ I 、ウけイ（拒否)、 

的オン(留守ま電話で応答） 


己己 


ィ表示圏外の電話に直接出ない 

ろ _〈表示圏が着信拒否/留守応答〉 

特定の巧手からの電話に出ない 

〈迷惑電話着信拒否〉 


@の®® 


[州レしウケナイ距否）、 

□クオン偶守番電話で応答） 


己己 


@の®® 


アリ（拒否する相手を設定)、[ナシ] 
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その他の設定 
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モ機の機能一覧/メツセージー質 


• お買い上げ時は、 [ 

■変更するとさは 


] 枠の値に設定されています。 


ち ■ 

巧す 


機能名を 
選ぶ 


巧す 


> ^選ぶまたは 

y 数字などを入力 

け甲す 


ち ■ 

巧す」 


■(J 

巧す 


-覧表に設定手順びあるちのはそれに従ラ。 


内容 


表示〈機能名〉 


設定値/設定手順 


ページ 


モ機に名前を付ける 
(内線呼出時に巧手側に表示） 


] キノ巧 I 


〈子機の名前〉 


又字を入力 


21 


充電台から取るだけで 
電話をかける 


クイックヴの=ナシ 


〈クイック通話〉 


アリ、「ナシ 


充電台から取るだけで 
電話をちける 

モ機の呼出音 

ボタンを巧ずたびに r ピッ」と 
鳴らず 

どのキーを巧してを電話を受ける 

(贷 '( J 副 


オフ]ツ対ウトウ=アリ 


〈オフフック応答〉 


化''ダ讨ン 


〈呼出音〉 


r アリし ナシ 

参ナシ： fe 、 巧梦で受ける。 

ち 巧 守へ。) レ ：の、 2 、 3 、 4 、 巳 
メ□テ'' イ： し 2、3、4 


キ-がつホン=アリ 


〈キー確認音〉 


E アリ I (鳴！ 5 ず)、ナシ（鳴らさない） 


I 二-キ-のヴ-=アリ 


〈エニーキーアンヴー> 


[アリ]、ナシ 

~^ スピーカー ホン 

、巧梦、 ® で受ける。 
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24 


ナンバー•ディスプレイ サービス 
で相手によって呼出音を変える 


ナリリケ=ダル-71 


〈着信鳴り分け〉 


電話帳のグループ （1 〜 9) -非通知 
公衆電話-表示圏外ごとに設定。 


已己 


モ機の電話帳の内容を親機に転送 


ドン巧がテンソウ 


〈電話帳転送〉 


〇岭内容を選ぶ 


3已 


モ機の電話帳の内容をずべて消去 


ドン巧ヨウショウキヨ 


〈電話帳消去〉 


〇岭を） 


モ機を増やず 

(先に親機の設定び必要） 


りキソ''ウセリ 


〈子機増設〉 


F1 F1 

0♦〇 


78 


すべてお買い上げ時の設定に戻ず 


シュツカ'ン飞 モ ドス I 

〈出荷時設定〉 


〇今®, 


>〇 


10 


ツセーンー覧 


メッセージ① 

呼び出しましたび近くにおりません。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 
電話の方はおそれい0まずび、のちほどおかけ直し < ださい。 

41 

メッセージが 

ただいま留守にしておりまず。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 

電話の方は「ピー」といラ音に続けてお名前とご用件をお話しください。 

48 

メッセージ③ 

ただいま留守にしておりまず。ファクシミリをご利巧の方は送信してください。 

電話の方はおそれい0まずび、のちほどおかけ直し < ださい。 

48 

メッセージ@ 

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用のちは、おそれいりますび、のちほど 
おかけ直しください。電話のちは「ピー」といラ音に続けてお名前とご用件をお話しください。 

48 

メッセージ⑤ 

ただいま留守にしてお0まず。おそれい0まずび、のちほどおかけ直し < ださい。 

48 

メッセージ© 

あなたの電話番号は通知されていません。 

おそれいりまずび、電話番号の前に r 1 86 J をつけて、おかけ直しください。 

27 

已已 

メッセージ (2) 

公衆電話からはおつなぎでをません。おそれいりますび、公衆電話し i (外から、おかけ直し < ださい。 

27 

已已 

メッセージ⑤ 

表示圍外からの電話はおつなざでさません。 

27 

55 

メッセージ ◎ 

おそれい0まずび、この電話はおつなざでさません。 

27 


♦本機の状態によってメッセージ①〜◎は自動的に切り替わります。選択することはできません。 


親機の機能-覽/子機の機能-覧/メッセ—ジ 



が 



















































































文を入力のしかた 



子機で 
入力ずる 


文字入力画面で 义字の種類を選ぶ‘ 


(®) 
文字鹏」 
くり返し 
巧す 


カナ 


(半ちカタカナ） 


V 


V 


12 


巧 I ? 防リ- 

スス''キ I 

I 

カーソル （入力位置） 


徽字） 
-文字の種類 


•►文字を入力する 


例：スズキ 

獲)© 


ズ 

(3 回 ）（] 回） 


蠢 

に励 


A 

B 

¥ 

1 

(英字'記号） 


例 ： PANA 

P A N A 

な。商獲）錢)。蔚 

(1 回 ）（] 回） （吕回 ）（] 回） 


例：] 23 

¥ の獲)獲) 


I 間違えたとさは gg 押す 
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文子列一貴表 


ボタン 

カナ 

英 

数 

親機 

子機 

© 

⑩ 

ァ 

ィ 

ク 

王 

才 

ァ 

-r 

ク 

て 

才 

@ 


— 

-(八イフン） 

& 

$ 

¥ 

% 

+ 

= 

〜 

A 






1 

感 

愛 ) 

力 

キ 

ク 

ヶ 

つ 






A 

己 

C 

a 

b 

C 
















2 

感 

媽 ) 

サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 






D 

E 

F 

d 

e 

干 
















3 

© 


夕 

チ 

ッ 

テ 

卜 

ジ 





G 

H 

1 

呂 

h 

















4 


媛 ) 

ナ 

— 

夕 

ネ 

ノ 






J 

K 

L 

j 

k 

1 
















已 

@ 


A 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 






M 

N 

0 

m 

n 

0 
















白 

@ 

を。 参 

ス 

二 

ム 

木 

モ 






P 

Q 

R 

s 

P 

q 

广 

s 














7 



ャ 

ZL 


ャ 


3 





T 

U 

V 

t 

u 

V 
















8 

感 

食!) 

ラ 

1」 

ル 

レ 

□ 






W 

X 

Y 

z 

w 

X 

y 

z 














白 


獲 ) 

9 

ヲ 

ン 

— ( fee ) 


? 

( 

) 


? 

/ 

-(八イフン 

) 

糸 

# 


こ 




1 

け 

( 

) 

[ 

] 

0 


1 

} 

< 

> 

r 

」 



© 


'' (濁点） 

° (半濁点） 


〇 


、 

〇 


/ 

龍 メモ U- 

〇 

(si) 

スペース （1 文字分空ける） 


♦一覧表の文字とディスプレイの文字は形び異なることびあります。 
参文字数には、スペースわ含まれます。 


■同じボタンの文字を 
続けて入力するには 


こんなとをは 


〈親機〉例：アイ 

ア イ 

® (力ーソルをちへ）今®© 


〈テ機〉例：アイ 
ア イ 

の今© (力-ソルをちへ）吟のの 


■ 


カーソルを 移動するには0 


©巧す 


■途中で入力をやめるにはタグ 


d ) 押す 


■挿入するには 


挿入-修正-消去ずるには 


<親機〉 

挿入位置の次の文字にカーソルを 
移動し、文字を入力する。 


〈テ機〉 

挿入位置の次の文宇にカーソルを 
移動し、文字を入力する。 


■修正するには 


■消去するには 


修正する文字にカーソルを移動し、 


キヤツチ/ 

ク’」ア -/ 用件消去 

〇 


押して消し、入力し直す。 


消去する文字にカーソルを移動し、 


キャッチ/ 
クリア-/騰觸 

〇 


巧す。 


修正する文字にカーソルを移動し、 
を苗巧して消し、入力し直す。 


消去する文字にカーソルを移動し、 

ク1」アー 

を聋押す。 


I すべて消去するには 


文字の先頭にカーソルを移動し、 

キャッチ/ 

クリア-/齡幣 

〇 


を約2秒似上押す。 


文字の先頭にカーソルを移動し、 
应 D を約2秒似上押す。 


文字入力のしかた 
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記録紙が詰まったとを 


f 


記録紙を取り除いたあと、給紙□ーラーの巧れをふさ取って < ださい。 



電源コードを抜さ 

記録紙カバー/トレ- 
を取り外す 


ボタンを押して 
操作パネルを開ける 


詰まった記録紙を 
内側から取り除く 


• な 1I1IM 

♦サーマルへッド部分は、触らないよラに 
ごミ主意ください。 

(巧れなどにより、白や黒の線び出る原因） 


ヴー マルヘッド 

























記録紙ガイドを開ける 


記録紙ガイド 

参指をかけて下ち向 
に開ける。 

参記録紙カバー/ 
トレーを取り外さ 
ないと開さません。 


給紙 □ ーフーをふく 

水を含ませて固く絞った 
巧でふく。 


給紙 □ 一っ一 


r カチッ」と音びするまで 

操作パネルを閉めて 
電源コードを接続する 

記録紙を 

ちラー度セツトし直す 

(防] 7ページ） 


参プ U ント-コピーするとさは、必ず記録紙カバー/トレーを取り付けてください。（腐 =] 7ページ） 
(記録紙カバー/トレーを取り付けないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因） 


お知らせ 


I 電源コードを抜いても、登録した内容 • 応答メツセージ • 用件は消えません。 


記録紙び詰まったとさ 
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相壬®受信用紙に 白や黒の線が入るとを 





電源コードを抜さ 

記録紙カバー/トレー 
を取り外す(底= 7 □ぺ-ジ) 


ボタンを押して 
操作パネルを開ける 

ガラス•白く平らな面’ 
記録紙送り□- ラーを 
ふ< 

•水を含ませて固<絞った 
巧でみく。 

♦巧れび取れないとさは 

ファクス原稿読取部 
ク U —ナーを使ラ。 

(別売品裏表紙） 

•記録紙送り□ーラーには 
使わないでください。 


記録紙送り□ーラー 


r カチッ」と音びするまで 

操作パネルを閉めて 
電源コードを接続する 

記録紙を 

ちラー度セツトし直す 

(陪] 7ページ） 


一。 础11誦 

• ガラス部分は指で触らないで<ださい。（巧れの原因） 

• お手入れ後は、コピーして線び入らないことを確認してください。 
(入るとさは、販売店にご相談を） 


厂お知らせ） 

• お手入れ後ち受信用紙がミちれるとさは 

通信相手の問題ち考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部び 
巧れていないか、確認してちらつてください。 
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原稿が詰まつたとを 




r 



原稿送り□ーラー 
• たびたび詰まるとさは、 

水を含ませて固く絞った巧で 
ふいて < ださい。 


0巧して 
原稿をが出させる 


原稿び排出されないとさは、 
記録紙カバー/トレーを 
取り外して （ d ^7 日ページ） 

ボタンを押して 
操作パネルを開ける 



詰まった原稿を 
取り除< 

r カチツ」と音びするまで 

操作パネルを閉める 
記録紙を 

ちラー度セツトし直す 

(陽] 7ページ） 


白や黒の線び入るとさ/原稿び詰まったとさ 



V 
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(裏側略図) 


ドアホンアタプター（別売) 

VE - DA 10 -H 

( VE - DA 10) 


電源コンセント 


- 

配線後に差し込む。 


AC 100 V 


四 

nn 



等 

本機付属の 
電話機コード 
(6 極2お） 





電話コンセント 


I ADSL モデム(スプ U ッタ内蔵） 

に接続の場合 
(陪80ページ） 


表示例： 

電話機 」 「TEU 
「 PHONE 」 など 




■ ISDN モデムに接続の場合 

ター S ナルアダプターのアナ□グ 
ポートに接続ずる。 （ B 穿80ページ） 


■接続後、ドアホンを押し、親機または子機び鳴ることを確認してください 

• 一度巧さないと、ドアホンに呼び掛けられません。 

( ドアホン]:「ピンポーン」ドアホン2 :「ピンポーンピンポーン」） 

■取付工事と接続について ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。 


ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。 


杉下のドアホン•テレビドアホンが接続できまず 


ドアホン 

[当社製] 


(200 已年 9 月現在 ) 


品番： 


VB-3363^ 
VF-523D ★ 
VL-568G ★ 
VL-584D ★ 
VL- 己 68U 


V 目 - 吕 364* 
VF- 已 2 吕 DA^ 
VL- 已 68K* 
VL- 己 8 已 0 ★ 
VL-580D ★ 


V 巨 - 吕吕 6 己 ' 
VF- 己 23U * 
VL- 己 86P* 
VL- 己目 4 * 
VL- 己 81D 


VB-3366^ 
VL- 己 68 * 
VL- 己 82 * 
VL- 己 68KA 
VL- 己 92 


VF- 己 21 * 
VL- 已 68D* 
VL- 己 82A* 
VL- 已 68R* 
VL-593 ★ 


VF- 己 22 * 
VL- 己 68DA* 
VL-583 ★ 
VL-568S 
VL- 已吕 4A 


I テレビドアホン 

[当社製] 


品番： VL-V140KP-T* 
VL-V160X-T* 
VL-V1 目 IKP-T^ 
VL-V186KP-K 
VL-SV190KP 

[パナソニック四国エレクト□こクス（株）製] 


VL-V140K-H^ 
VL-V160KP-T* 
VL-V180KP-K 
VL-V18 目 X-K 
VL-SV190UX 

品番： 


VL-V1 己 0KP-T* 
VL-V161AKP-K* 
VL-V16 吕 KP-K 
VL-SW100K 
VL-SV104K 


VL-V1 已 0X-T* 
VL-V1 目 IX-T^ 
VL-V163X-K 
VL-SW102K 
VL-SW104K 


HA-S 目 1 目 K-T* 

★ マーク付さの品番は、生産完了品です。 


ドアホンを接続ずる 


r 


(2 台まで/別売下記) 
ドアホン2 ドアホン] 


に 


電源コンセント 



三 Q ご a 具 G な a 


?! 



瞄讀繫呕 
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ドアホンに出る 


(続く） 


来客びあったとを 



■本機からドアホンに呼び掛けるには （充電台に戻す) 

〈親機〉受話器を取り、夕舞®岭@ (ドアホン1 ) またはを）（ドアホン 2) 

〈テ機〉（^ ♦ (0 ( ドアホン1 ) またはを ）（ ドアホン 2) 

(お知らせ） 

♦次のことは、でさません。 

•ドアホン • 親機 • テ機の3ち通話。 

• ドアホンとの通話を（テ機や親機に）まわす。 

•ファクス送受信中のドアホン通話。（親機の呼出音は鳴ります） 

• 留守セツト中、来客ちの声を録音する。 

• デ機のスピーカーホンでのドアホン通話。 

• テ機の通話では、相手と交互に話してください。（同時に話すと途切れることびあります） 

■ ドアホンを使うのをやめるときは 


登録を 

取り消ず 


けシ」を選ぶ 

巧質一@の®©一卿■►鄉0 

巧す 巧す 押す 巧す 巧す 


ドアホン=シ''ドウ 

ドアホン=ナシ 

[ィ►，ケッティ]オス 

[◄►，ケッティ]オス 





































ドアホンに出る （ 続ぉ 


電話中に来客があったとを 


内線 



機能/ 
修正/画質 


電話を 
切って出る 


電話を 

保留して 

出る 


保留/ 

着信メモ1」一 


キヤツチ/ 

ク U アー/用件消去 


電話中に 

I 貞ドアホンび鳴ったら 

^ 戻ず~ 



▲ 取る 


来客と話ず 


子 

機 


電話中に 

ドアホンび鳴ったら 


巧す 


押す 


来客と話ず 


電話中に 

ドアホンび鳴ったら 


親 

機 


内線/ 
文字切替 

〇 

押す 


来客と話す 

• 電話は保留 
される。 


内線/ 
文宇切替 

〇 

押す 


I ドアホンとの 
通話び終わる。 


保留/ 

着信メ母一 

0 - 

押す 

• 保留び解除 
される。 


電話に戻る 


子 

機 


電話中に 

ドアホンび鳴ったら 

来巧 ミ舌ォ 

(内線う — 電話は保留 — ^ 

巧す ごれ®。 押す 


電話に戻る 


ドアホンとの 
通話び終わり、 
保留び解除される。 
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電話番号を入力ずる 


ストップ 

© 

押す 


機能/ 

修正/画質 

〇 

押す 


「ルス」または 
「アリ」を選ぶ 

の®© 

巧す 巧す 巧す 


ドアホン 9- T ニルス 


ワ - T サキニ日 987.... 

[◄►，ケッティ]オス 


[ケッテイ]オス 


I ナシ：解除 
I ルス：留守セット時 
のみ転送 
I アリ：すべて転送 


(24 ケタまで） 

参間違えたとさは 


キヤツチ/ 

ク I 」アー刷牛継' 


〇 


巧す 


■ワープ先（転送先）を変更するとさは 

吟度)の色)径)吟「ルス」または「アリ」を選び 


磯能/ 

値正/画質 I 


隻)(ミ央定) 


新しい番号を入力^(ミ央定）^ 

参フ U —ダイヤルの番号には転送でさません。 

参おやすみモードのときは、できません。（陪日0ページ） 
• I -ーン信号び出せる電話機に転送してください。 


W 7 -/ mm 番号を消す 


が出先での操作 


ドアホンび 
鳴ると、 
家から電話び 
かかる 



が出先で 
電話に出る 


メッセージに従い、 

30秒し U 内に 

困困巧し来客と話す 


r A 

終わった5 

► 

♦電話に出ないと 
約已〇秒で電話 
び切れる。 

> 

参家に人びいて、ドアホンに 
出たとさ「お家のちび応答 
しました。電話を切ります。」 
と聞こえ、電話び切れる。 

► 

图团巧し 
電話を切る 

^ J 


ワープ先 
(転送先)を 
登録ずる 


厂お知らせ） 

• 転をするたびに、転送先までの電話料金びかかります。 

♦電話回線びプッシュ回線のとさ、ドアホン呼出から約]已秒後に電話びかかってさます。 

(ダイヤル回線は時間びかかるため、おすすめでさません） 

♦ ISDN 回線のとさは、ター S ナルアダプターのアナ□グポートは、相手の応答時に極性反転するちのを 
使用してください。（詳しくはター S ナルアダプターの各メーカーへ） 



から ドアホンに出る し ドアホンワープ ') 


が出先か5携帯電話などでドアホンに出るための準備 


ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。 



@©@® - 
1⑤©村 
の©®©} 



ドアホン 
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別売品の 子機を増やず C 増設-減設） 



• 別売品をお使いください。 （ C ^ 裏表紙） 

参 KX - PW 已〇已 DL :あと已台まで。 KX - PW 已〇已 DW :あと4台まで。 
♦増やせるテ機の機種は追加になることびあります。 

♦モ機によって使える機能び異なることびあります。 


親機で 

新しい子機を 
登録する 


新しい 

子機で 

登録する 


• 親機 • テ機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。 


機能/ 

修正/画質 

〇 ■ 

►® の ®® H 

►潘 ■ 

「ソ''ウセリ」を選ぶ 

►③ 

増設ずる子機の 
番号を表示か5選ぶ 

>@〜 © 

巧す 

巧す 

巧す 

巧す 

巧す 


] キケ'’ンたツ/ソ''ウがツ 

ケ。ン おツニ1 

ソ、'ウセ、ツけ、'ン]、'ウ 



[ケッテイけス」 I ソ''ウセツ=2 J [.2345日]オス 

参空いている番号のみ表お。 


参親機の操作後、2分!;!内にテ機を操作してください。 

■ KX - FKN 已21の場合 

r ] キソ''ウセツ」を選ぶ 

S- ►©- . 

押す 押す 押す 押す 

] キソ"ウセリ ' 


下記表示び出る 


トウ□クシ巧夕 


■ KX - FKN 已11 / KX - FKN 已30 / KX - FKN 已已0 / KX - FKN 已已1の場合 

増設テ機の取扱説明書をお読みください。 


■子機を減らすとさ (減誠 


親機で 
登録を消す 


機能/ 

今®の®®今 

巧す 巧す 

• モ機側の操作は不要。 


♦使用をやめたテ機は 
電池パックを外す。 
(誤動作の原因） 


@今 

巧す 

「ケ、、 ンセツ」 i 

を選ぶ 1 

巧す 

ケ、、ンセツニ] 

ケ''ンセ、ツ A '' ン T ’ ウ 

ソ、、ゥゎッニ2 

[12. ォス 


♦ 登録されている 


番号のみ表 爪。 


巧す 


ストップ 

© 

巧す 
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別売品の 中継アンテナを設置ずる 


親機とテ機の距離び離れていたり、壁などの障害物 
(陪9ぺージ）びあって、下記のような場合は、 

中継アンテナの設置をおすすめします。 

参子機での通話び途切れるとさ。 

• モ機に「圏外」と表示して使えないとき。 




(上記イラストはイメージです) 


中継 アンテナ 
参別売品裏表紙） 
参2台まで。 


機能/ 
修正/画質 



電波レベル/登録ランプ登録ボタン 


親機で 

中継アンテナ 
を登録する 


I 親機 • 中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。 

vrm を選ぶ中継アンテナの 


機能/ 

修正/画質 

货の®®- ► 

.知！今® 圓 

番号を表示から選ぶ 

の〜® 

巧す 

巧す 

巧す 

巧す 


巧す 


チュウケイのテナセツテイ 
[ケツテイ]オス 

ケ、、ンわツニ 1 
ソ、、ウセッニ 2 

ソ''ウセツ 

/r ン T ウ 

[12] オス 



中継アンテナで 

登録する 


• 親機の操作後、2分 L ソ內に中継アンテナを操作してください。 

羣^約3砂 m 上巧す 


AC アダプターを接続し、 ^-1 
電源を入れる 


電波レベル/登録ランプび緑色に点滅し、 
登録び完了すると点打。 


■中継アンテナの使用をやめるとき爛誠 


機能/ 

修正/画質 


親機で 
登録を消ず 


Q 今^®の®® 

巧す 巧す 


够 

押す 


ケ、、ンゎツニ] 
ソ、、如ツニ 2 


rr ンセツ」 

中継アンテナの 


を選ぶ 

番号を表示か 5 選ぶ 

ストップ 


►の〜 

© 

巧す 

巧す 

巧す 

ケ''ンセ、ツ A '' ン]''ウ 



[リオス 


I 登録されている 
番号のみ表示。 


こお知らせ） 


子機を増やす/中継アンテナを設置する 



参設置のしかたなど、詳し <は中継アンテナの取扱説明書をお読み <ださい。 
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いろいろな接続 


ADSL に接続するとき 



■困ったとさは 

参電話をかけられない。 

(フ U - ダイヤル•天気予報など） ••• > 

• 音量びルさい、雑音びをい。 . - 

参フアクスを送受信でさない。 ： 

•ナンバー•ディスプレイで ： ., 

相手の電話番号び表示されない。 ： 

参携帯電話に電話をかけると、 ： 

相手に r 非通知」と表おされる。 

V_ 


ラま< 
いかない 

回線を手動で設定する。 

(陪20ページ） r 



本機を電話コンセントに 
直接つないで確認する。 
正常の場合は、 

ADSL の事業者に相談する。 



ISDN 回線に接続するとき 



■接続したら回線の設定を「7ツシュ」にする （陪 20 ぺージ） 

■こんなとさは、ター三ナルアダプターの取扱説明書をお読みください。 

• 1- ナンバー、ダイヤルインを利用する。（主番号のアナ□グポートに本機を接続） 
♦ナンバー•ディスプレイ、キヤツチホンを利用する。 

参電話をかけられない • 受けられない • 相手び切ってわ呼出音び鳴り続ける。 

( I 」ノ（ース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認） 
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ホームテレホンに接続するとき 


♦接続できるホームテレホン （2003 年 ] 2月現在生産完了） 

•パナソニックホームテレホンシステム108 -208 •システムホームテレホン 
• すでに上記を設置されているちのみ、下図のよラに本機に接続できます。 

り列）ターミナルボックス 


NTT 

©H 


ファクスアダプター 

パナソニック 

VJ - 巳已已 1 M (生産完了品) 


ホームテレホン電話機 



本機付属の電話機コード（日極2お） 


■接続したら IT ネット」の設定を「アリ」にする （防日已ぺージ） 

•ナンバー■ディスプレイ、キャッチホン•ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えないので解除する C 
(防已2 •已8ぺージ） 

■ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信する 

ホームテレホンの 、 2秒!;!内にファクスアダプターピッピッピッ」と聞こえ 
保留ボタンを巧す。>で設定した内線番号を巧す。 >たら受話器を戻す。 


’フアクスを信。 


回線に複数台接続するとき（並列接続) 



♦ナンバー•ディスプレイ、モデムダイヤルインを利用しているとさは、並列接続しないで < ださい。 
(誤動作の原因） 

• コードレスタイプの電話機を並列接続すると、テ機び使えなくなることびあります。 

■こんなとさの操作 

• 並列電話機に出て、本機の応答メッセージび聞こえたとさ 

並列電話機を切らず、本機で出て切る^並列電話機で話す。 

参本機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで本機の保留を解除する。 
• 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには （ U モート受信） 

• ダイヤル回線のとさは、 I -ーン信号 r ピッポッパッ」に切り替える。 

並列電話機で国回 （ U モート受信番号）巧す。> 受話器を静かに戻す。> ファクス受信。 

• ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。 


いろいろな接続 
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インクフイルムを交換ずる 


r 



記録紙カバー/トレー 
を外す 


ボタンを押して 
操作パネルを開ける 

• D イルムナクナ I 」巧夕」と表おされて 
いるときは、操作案内び流れる。 
•止めるとさは0押す。 
•流れないよラにするには 
(防22ページ） 

使用済みの 
インクフイルムと 
白色軸を取り出す 


白色軸 



親機に新しい 
インクフイルムを 
取り付ける 

(应= ] 日ページ手順@〜 ©) 
♦保護キャップと紙は事前に 
取り外す。 

記録紙カバー/トレー 
を取り付けて 

記録紙をセットし直す 

(陪] 7ページ） 


新しいインクフイルム 
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お手入れ 


インクフィルムについて 


■別売品 ( KX - FAN 200) を使う （防裏表撇 
参 KX - FAN 140-141 ■ 142 は使えません。 

参別売品似外のインクフィ J レムの使用は、 

記録品質への悪影響や故障の原因になります。 

■残量警告を表示させたいとさ 

交換終了後に「フィルム警告表示」を「アリ」に設定する 
( c ^66 ページ）と、インクフイルムの残量び残り約 
已枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを 



♦交換したとさは ©巧す 

交換していないとさは@押す 
•インクフイルムを使用後に「フイ J レム警告表示」 
を設定したとさは、正し<表示されません。 

■使用済みのインクフイルム (おを含む） を 
捨てるとさ 

• r プラスチック製品」として、地域条例に 
基づいて破棄してください。 

• 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。 
(プ U ント内容び白抜さで残ります） 


お手入れするときは、電源コード、 AC アダプターを 
コンセントから抜いてください。 


親機のお手入れ 



• お 手入れに、 アルコール 類 • みびさお- 
粉せっけん • ベンジン-シンナー-ワックス- 
石油 • 熱湯などは使用しないでください。 

また、殺虫剤 • ガラスク U —ナー • ヘアスプレー 
などをかけないで < ださい。（変色、変質の原因） 

■親機の内部のお手入れ 
• 記録紙び スムーズに入っていくよラに 

月に一度は、記録紙の給紙 □ ーフーをお手入れし 
てください。 （ B 穿 70 ページ） 

• 記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が 
入らないよラに 

月に一度は記録紙送り□ーラーなどをお手入れ 
してください。（腐 =72 ぺージ） 


モ機のお手入れ 



V ンクフイルムを交換する/お手入れ 
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子機の電池/ v " ックを交換ずる 


電池パックは消耗品です。] 0時間充電してち通話数分後に電池残量表示び点滅したら、 
新しいちのと交換してください。 




■別売品 ( KX - FAN 50) を使う （防裏表撇 

参仕様：ニッケル水素蓄電池 • DC 3.日 V • 600 mAh 


コネクターを外す 


み 


ちい電池パック 
を外す 

新しい 

電池パックを 
入れて、充電する 

(陪]日ページ） 


古い電池ノ ックはリヴイクルに… 


錢 

Ni-MH 


• この製品には、ニッケル水素電池を使用 
しています。 

参ニッケ j レ水素電池は U サイクル可能な 
貴重な資源です。 

• 交換後不要になった電池ノ（ック、および 
使用済み製品から取り外した電池パック 
の U サイクルに際しては、ショートによる 
発煙 • 発乂の恐れびありますので、端テを 
絶縁するためにテープを貼るかポ U 袋に 
入れて U サイクル協力店にある充電式 
電池回収 BOX に入れてください。 


• U サイクル協力店のお問い合わせは、 
下記へお願いします。 

•製品、ニッケ j レ水素電池ノ くックをご購入 
いただいた販売店 

•(社）電池工業会ル形二な電池再資源化 
推進センター 

および充電式電池 U サイク j レ協力店 
くらぶ事務局 

(社)電池工業会ホームぺージ http :// www . baj . or . jp / 


参 U サイクル時のお願い 

• 電池ノ（ックはショートしないよラにして 
<ださい。乂災•感電の原因になります。 
• ビニールカバー（被覆•チューブなど）を 
はびさないでください。 

• 電池パックを分解しないでください。 
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仕様 


■メモ u —容量のめやす 

音声と画像のメモ1」一は共用しています。 


音声のみの場合 

用件録音•通話録音- 

自作応答メッセージの合計約1 8 分※ 3 

画像のみの場合 

メモ U —代行受信約4日枚※已 


参音声び録音されていると、保存でさる画像は 


約46枚よりかなくなります。 

• 画像び保存されていると、録音でさる時間は 
約 ] 8分より短くなります。 

• 写真や文字のをい原稿は受信でさる枚数びかなくな0ます。 

(例： A 4 サイズの新聞を画質「观」で受信'' '最大約巳械 
参録音件数び已日件になると録音でさなくなります。 


•《 ] 直流抵巧値び300 n を超えておりますので、電話をかけることびできない場合は、販売店にご相談ください。 
•》2電送時間： A 4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 X 3.8 已本/ mm ) で高速モード 

(9600 bps ) で送ったとさの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれて 
おりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容 • 相手機種 • 回線状態により異なります。 

•《3録音に無音状態び含まれると、録音でさる時間は長くなります。 

• X - 4 ] 0時間充電した状態で、使用環境温度び20でのとさ 

※已 A 4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 X 3.8 已本/ mm ) で受信したとさの枚数です。 


電源 

AC アダプター 
(品ま： PFAP 1009) 

AC 100 V (已〇 Hz /60 Hz ) 

(DC 7. 已 V )(100 mA ) 

消費電力 

待機時：約0.日 w 
充電時：約].已 W 

外形寸法 _ 

(局さ X 幅 X 奥行） 

約目4 X 8日 X 目日 mm 

質量 

約8曰有 

使用環境 

温度已 ° C 〜3已 ° C 湿度4已日/〇〜8己％ 



電源 

専用ニッケル水素蓄電池 
(専用ニッケル水素電池） 

(品ま： KX - FAN 已 0) 

(DC 3.6 V ) (600 mAh ) 

外形寸ミき _ 

(局さ X 幅 X 奥行） 

約]目 ]X 47 X 39 mm 

質量 

約]40有（電池パック含む） 

使用環境 

温度已 ° C 〜 3已 ° C 湿度4已％~ 8己％ 

無線通 fe 方式 

2.4 GHz 周波数ホッピング方式 

使用時間 

連続通話時間：約 7 時間 4 
待受時間 ：約 ] 己日時間※ 4 

充電時間 

10時間 

使庙可能距離 

約 ] 00 m / 見通し距離 



電源 

AC 100 V (已〇 Hz /60 Hz ) 

消費電力 

待機時：約 0.9 W 

( F ネットの設定び r ナシ」の場合） 
最大時：約130 W 

(真っ黒の原稿をコピーするとを） 
コピー時：約20 W 
送信時：約10 W 
受信時：約 ] 已 W 

外形寸ミき _ 

(局さ X 幅 X 奥行） 

約] 00. 已 X 332.已 X ] 93 mm 
(受話器•突起部除く） 

約3已已.已 X 332.已 X 23] mm 
(記録紙カバー/トレー取付時、 

受話器•突起部除 <) 

質量 

約？ Q 皆 

(お試し用インクフィルム1日 m 装着時） 

使用環境 

温度已 ° C 〜3已 ° C 湿度4已％〜8已％ 

適用回線 

電話回線（ダイヤル回線•プッシュ回線） 
ファクシミ U 通信網•新電電 （ NCC ) 回線 

直流抵抗値 

320 n ※1 

形式 

送受信兼用 G 3 機 

原稿サイズ 

定型サイズ： A 4 〜 A 己 

最大：幅21目 mm X 長さ目日日 mm 

最小：幅] 28 mm x 長さ] 28 mm 

有効読取幅 

208 mm ( A 4) 

有効記録幅 

202 mm ( A 4 普通紙） 

電送時間※2 

約15秒独自モー阿 

通信速度 

9600/ 7200/ 4800/ 2400 bps 
自動切替（フォールバック機能） 

写真りトフト-ン） 

64階調 

走査線密度 

主走査： 8ドット/ mm 
副走查： 7.7 本 / mm (ルさい） 

3. 8已本/ mm (ふつう） 

読取方式 

密着イメージセンサーによる読取 

記録方式 

熱転写記録方式にぶる普通紙記録 

データ圧縮方式 

モディファイド八フマン （ MH ) .独自 

記録紙サイズ 

A 4 カット紙： 2 ] 日 mm X 297 mm 

留守番電話 

応答メッセージ： デジタ )レ録音方式 

才 U ジナル(約1已秒） 
固定内蔵 

留守番録音 ：デジタル録音方式 
合計録音時間：最大約 ] 8 分 3 


子機用巧電台 


子機の電池パックを交換する/仕様 
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困つたとを 


こんなとさ 


原因と対応 





電話を 

かけられない 


フリーダイヤル、 

天巧ホ辛民、 

184や18巨を 
付けてかけられない 


電話を 

受けられない 



通話中、自分の芦び 
相手1し聞こスない 

充電台に置いてち、 
「グュ巧''ンチが」と 
表术されない 


液晶ディスプレイ 
び点滅をくり返す 


10時間充電しても、 
通話数分後に亡つび 
点滅する _ 

10時間充電しても、 
「シ''ユウテ''ンカンリョウ」と 
表术されない 



相手の芦び 
とざれたり、 
雑音び入る 

「ピピッピピッ」音 
び聞こえ、通話び 
切れる 


子機を充電台か5 
とるとが点滅し、 
しばらくすると 
「ピピッ」と 
鳴り始める 


• 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 

• 電話機コードの接続を確認してください。 

• 「キー□ックの設定」をしていませんか？ 

ぷ）を3秒じ(上巧して解除ずる。 

20 

18 

59 

J 

• IP 電話などで使用しているとき、電話帳にポーズ襯機は[§|、 
モ機はち）を入れて登録ずるとかからないことびありまず。 
そのとさは、ポーズをはずして登録してみてください。 

参 IP 電話などで使用しているとさ、 NTT との契約に合わせて、 
手動で電話の回線種別を設定して< ださい。 

. •それでをかけられないとさは（腐=80ページ） 

\ 

32*34 

20 

80 

参ナンノ（一 -ディスプレイサービスを利用しているときは、 
ナンバー • ディスプレイの設定を「アリ」にずる。 

• ダイヤルインサービスを契約しているときは、 

モデムダイヤルインサービスに変更してください。（有料） 

\ 

巨己 

57 

) 

广 

• 受話器やモ機の送話口をおや顔などでふさいでいませんか？ 

\ 

•N 

14 

J 

• 充電端テび巧れていませんか？ ^乾いた巧でふいてください。 
• 電ミせパックび新品、または電池の残量び少なくなっていませんか？ 
^数分間、充電台に置いたままにして<ださい。 

83 、 

19 

) 

• 電池コネクターの差し込みを確認してください。 

V 

19 

) 

/ 

• 電池パックの寿命でず。交換して < ださい。 

\ 

N 

84 

J 

• 途中でモ機を使巧したりずると、充電時間び長くなりまず。 

• 親機の電源び入っていないときや、モ機に帽外」と表おされて 
いるときは、充電時間び長くかかりまず。 

- 親機の電源コードをつなざ、 r 圍外」の表示び消えるまで 
モ機を親機に近づけてから充電してください。 

、 

19 

J 


• 親機から離れずざている、または近くで電モレンジや無線 LAN 
機器を使っていませんか？^親機に近づけてください。 

• 親機との間に金属やコンク U —卜壁など、障害物びありませんか？ 
^場所を移動して通話してください。移動でさないとさは、 
中継アンテナの設置をご検討ください。 

参モ機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ 

- アンテナ部を手で覆わないよラにしてください。 


クイック通話に設定されていまず。 

• 通話しないとさは—を巧ず。 

(そのまま放置してち約日0秒後に切れまず） 

• 並列接続した電話機で受けた電話を、 

テ機に切り替えるとさは、点滅しているを巧ず。 


8-9 

8•白 

14 


67 


子機の通話 


子機の充電 


86 











































































(続く） 


こんなとさ 



ファクスを 
送信でさない 


ファクスを 
受信でさない 


184や18巨を 
付けてファクスを 
送信でさない 


ファクスを海外へ 
送信でさない 


メモ U —代行受信 
されている内容を 
消去したい 


B 4 サイズや A 3 サイ 
ズのファクスを受信 
するとどラなる？ 


ファクスを送る際、 
ダイヤルした番号と 
違ラ番号び表ちされる 



コピーで さない 


同じ内容び何度ち 
プリントされる 


• 相手び非通知電話を拒否に設定していませんか？ 

-電話番号を通知して送信してください。 

• ADSL 回線に接続しているときは（腐=80ぺージ） 

• 「キー□ックの設定」をしていませんか？ 

一@を3秒じ(上巧して解除ずる。 

、 

已2 

80 

59 

) 

• 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、 

16.17 

交換してください。 

82 

• ADSL 回線に接続しているときは（底=80ぺージ） 

80 

• 電話に出て「ポーポー」音びしたとさ、そのまま切っていませんか？ 

40 

一電話を切る前に親機はテ機は〇 ♦•色） 

• メモ U —びいっぱいになっていませんか？ 

- 不要なファクスや用件などを消去してください。 

• 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信でさない 

43.49 

ことびありまず。 

— 

^相手に画質設定を下げて送ってをらってください。 

) 

广 

• ADSL 回線に接続しているときは、 NTT との契約に合わせて、 

\ 

手動で電話の回線種別を設定して< ださい。 

20 

• それでちかけられないとさは （ B ぷ80ページ） 

80 

) 

• 電話回線のノイズびをいなど、送信しにくいことびありまず。 

39*65 

) 

一「ミ毎外送信モード」の設定を「1カイ」にずる。 

广 

• 1件ずつまたは、ずべて消去できまず。 

\ 

43 

J 

(消去した内容は、あとからプ U ントできません） 

广 

♦およそ A 4 サイズになりまず。ファクス通信のミ夫まりで、 

■N 

送信側のファクスび縮ルして送る仕組みでず。 

43 

(一部のファクスは除さまず） 

'' - 

) 

r 

♦送信先のファクスに登録されている巧手の電話番号び 

\ 

表示されています。 

— 

^正しくダイヤルしていれば問題ありません。 

) 


♦記録紙やインクフィルムびなくなっていませんか？ 

-記録紙やインクフィルムを入れてください。 

• r キー□ックの設定」をしていませんか？ 

- @を3秒じ(上巧して解除ずる。 

、 

16.17 

已9 

ノ 

^♦ロァクス扩トト''イテパス」と液晶ディスプレイに表おされたとさは、 


記録紙をなるべく 20枚セットしてください。 

17.43 

何度をプ U ントされることびなくなりまず。 

ノ 



クス送受信 


87 




































































困つたとを （ 続き } 


こんなとさ 


原因と対応 




記録紙び重なって 
(ずれて） 

プリントされる 


メモリー代行受信時、 
記録紙や 

インクフイルムを 
入れてちプリント 
しない 


受けたファクスび 
縮ルされる 



受けたファクスび 
かすれている 


受けたファクスに 
白や黒い線び 
入ったり、文字び 
つぶれた0する 


相手に送った 
ファクスに白や 
黒い線び入つたり、 
文字びつぶれたり 
する 



留守番電話の呼出 
回数を変更したい 


外出先から 
留守番電話を 
操作でさない 


用件び録音の 
途中で切れている 


• 記録紙び正しくセツトされていまずか？ 

一記録紙はさばいてからセツトしてください。（なるべく 20枚） 
操作パネルを開けたとさや、記録紙を追加するとさなどは、 
残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直して 
<ださい。 

• 親機内部の給紙□ーラーび巧れていませんか？ 

- 巧れをふさ取って<ださい。 


電源コードを抜さ、] 0秒しソ上待ってから電源コードを 
接続し、再度操作してみてください。 

(登録した内容、応答メッセージなどは消えません） 


お買い上げ時は A 4 び約日2 %に縮ルされまず。 
相手の原稿サイズや送りかた （ B 已サイズ横向さ等）じ 
よっては、さらに縮ルされまず。 


• 巧手の原稿の文字などびルさかったり、細かったり、 
薄いとかずれまず。 

^ホ目手に画質設定を変ぇて送ってをらってくださぃ 


17 


70.71 


43 


• 記録紙送り□ーラーび巧れていませんか？ 

- 巧れをふさ取って<ださい。 

• 受信中にキャッチホンの信号び入った。 

^再度送ってをらってください。 

♦ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 
ファクス送受信中は使わないでください。 


フ吕 


81 


• ガラスと白く平らな面び巧れていませんか？ 

-ミちれをふさ取って < ださい。 

♦送信中にキャッチホンの信号び入った。-*送り直してください。 
♦ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 

ーファクス送受信中は使わないでください。 


72 


81 


• 「留守着信呼出音の回数」で変更でさまず。 

\ 

64 

ノ 

广 

• 次の内容を確認してください。 


• トーン信号（ピッポッパッ）び出せる電話機からかけていますか？ 

50*51 

• 暗証番号を登録していまずか？ 

50 

• 応答メッセージび終わってから、暗証番号を押していませんか？ 

\ 

巳日|巳 1 

广 

• 録音中に日秒政上無音び続 <、または巧手の声びルさいと 
録音び切れまず。 

一木 ッセージは続けて話ず、または大さめの声で話ずよラ、 

48 

ホ目手に伝えて<ださい。 

V 

ノ 


留守番電話 


プリント(続き) 


88 




































































(続く） 



ドアホンの 
呼出音び鳴らない 


かけてをた相手の 
電話番号を表示したい 


ネーム •ディスプレイには、 
対応していまずか？ 


かけてさた 
巧手の電話番号を 
表术しない 


「ヒヨウシ''テ''巧セン」 

(子機は「力''イセンチヤクシン」) 
と表おされる 


「ヒヨウシ''ケンカ''イ」と 
表术される 



广 \ 

呼 

出 

呼出音び鳴らない 

V J 


呼出音び 

鳴り出すのび遅い 

V J 

み 

在宅時、電話に出る 
まで呼出音を鳴り 
続けるよラにしたい 

公 

r 1 


>無鳴動受信に 
しころ 

呼出音が鳴る 


• 呼出音び「切」になっていませんか？ 

一親機は （ f )、 モ機は@を巧ず。 

• 「おやずみモードの設定」をしていませんか？ 

一を3秒じ(上巧して解除ずる。 

• モ機の電池び切れていませんか？（モ機び鳴日ないとさ） 

,■-充電して<ださい。 

\ 

63 

60 

19 

f • 「無鳴動受信の設定」をしていませんか？ 


^かかってさたのび電話かファクスかを判断ずるため、 

41 

少し遅く鳴り始めまず。 

) 

/ 

• 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「ダドウおトウシナイ」にずる。 

\ 

、 

64 

J 

• 次の場合は、無鳴動受信でち呼出音び鳴0まず。 

\ 

•電話びかかってさたとさ。 

• 留守セット中（留守ボタン点灯)。 

•記録紙やインクフィルムびなく、メモ U —ちいっぱいのと去。 
♦巧手び受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとを。 

41 

♦かけてきた巧手の回線や接続機器によっても鳴ることびあります。 

J 

• 「おやずみモードの設定」をしていませんか？ 

\ 

60 

74 

- を3秒じ(上巧して解除ずる。 

♦曰極日おコードと6極2ちコードび逆になっていませんか？ 
^配線を確認してください。 

• 本機とドアホンアダプターの電源プラグを差し込み直してください。 

74 

参 NTT とナンバー•ディスプレイサービスの契約び必要でず。 

■ N . 

52 

) 

一 NTT 窓口 （ 1 ] 日）へ。本機の設定は不要でず。 

♦対応していません。 

、 

J 

• NTT との契約び済んで、 NTT 側の工事び完了していまずか？ 


一 NTT 窓口 （1] 日）にお問い合わせください。 

已2 

• 構内交換機•ホームテレホンに接続していると表示でさません。 

— 

♦本機を他の電話機と並列に接続していると表おできないことび 


ありまず。 


• ナンバー • ディスプレイの設定びけシ」になっていませんか？ 

65 

設定を「アリ」にする。 

参 ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を 
確認してください。 

• 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーに 

80 

お問い合わせください。 

J 

• 電話びかかってさたとさに、雑音び多いなど、 

\ 

52 

ノ 

電話回線の状況び悪いとさなどに表示されまず。 

V 

/ 

♦海外など番号を通知でさない電話からかかってさていまず。 

\ 

52 

J 


こんなとさ 




原因と対応 


ナンバ！デイスプレ V 


困つたとさ 



89 







































































困つたとを （ 続き } 


こんなとさ 


原因と対応 


正しく操作しても 
動かない 

動作びおかしい 


次々に 

画面び切り曽わり、 
音楽び鳴る 


本体底部の 
金属部分、テ機、 
充電台び温かい 



インクフイルムび 
な<なったとさは 


転居などで 
電話番号び 
変わったとさは？ 


停電のとさ 
使えますか？ 


かかってさた 
電話を直接 
転送したい 




直らないときは、下記の操作を行ってみてください。（1」セット) 


〈親機〉1 . を已秒!;!上巧す。 


2. @を巧ず。 


I 」セツトシ巧が 
A 仁 X イイた# 


• 手順2の画面び表示されなかったり、手順 ] 〜2を行ってち 
動作びおかしいときは、電源プラグを抜き、10秒!;!上待って 
から接続し直してください。 

(登録した内容、応答メッセージなどは消えません） 

〈テ機〉電池パックのコネクターを]0秒!;!上外したあと、 
入れ直してください。 


電話機コードを接続せずに放置（約20分後）ずると、 

デモモードにな0まず。 

-電話機コードを接続し、電源コードを抜き、 

10秒じ(上待ってから電源コードを接続し直してください。 


異常ではありません。 

廈はをに比べてみし熱く感じることびありまず） 

-異常に熱いとさは、電源プラグ • AC アダプターを抜いて、 
お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


フアクスを受けてちプリントされません。 

^インクフィルム（別売品）をお買い巧めください。 

• 品番： KX - FAN 200 
• サイズ：約30 m 

• メーカー希望ル売価格：1,208円（税抜 ] ,1已〇円） 

に00已年日月現在） 

《 KX - FAN 140、 KX - FAN 141、 KX - FAN 142は使えません。 


• 新しい電話番号を登録し直してください。 


親機•モ機とをに使えません。 

(本機に登録している内容•応答メツセージ • 用件は消えません) 


NTT のボイスワープを利用ずるとでさまず。 

一 NTT 窓口 （1] 日)へ。 

(ただし、電話をファクスを区別なく転送されまず） 


84 


18 


82-83 


21 


已1 


こんなとキしは 


























































こんな表示が出た 5 


(続く） 




原因と対応 


♦ 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件び録音されると表おします。 
• 留守セツト中。 • おやすみモードのとさ。 

• 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を r □クオン」にしているとさ。 

一用件を再生する。 


26 
49 •日0 
已已 
48.49 


• 本体びを分な熱を持っていてプ U ントでさません。 
^表ぉび消ぇるまでしばら < お待ち< ださい。 

♦電話の回線種別の自動判定びでさませんでした。 

-* ■手動で設定する。 


•記録紙び詰まっています。 

一詰まった記録紙を取り除さ、給紙 □ 一 つ 一の 
巧れをみさ取ったあと、正し<入れて<ださい。 


20 


70 


♦記録紙び入っていません。 

^記録紙を入れて<ださぃ。 

それでも表示び出るときは、詰まった記録紙を取り除き、 

給紙□ーラーの巧れをふさ取ったあと、正し<入れて<ださい。 


17.70 


• 原稿び詰まっていませんか？ 

一原稿を取り除いてぐださい。 

• 600 mm より長い原稿を使っていませんか？ 
一長さ日00 mm 下の原稿を使ってください。 


73 

47 


•原稿挿入□に原稿び残っています。' 


ストップ 

© 


押す。順稿を排出） 


参選んだテ機や中継アンテナの番号び登録されていません。 
^液晶ディスプレイに表おされている番号を選んで<ださい。 

• 親機に登録しているテ機の情報び消えています。 

^ぉ買ぃ上げの販売店へご相談くださぃ。 


73 


78.79 


♦操作パネルび、さちんと閉まっていません。 
^さちんと閉めて<ださぃ。 


16 


参すでに登録済みの番号に登録しよラとしていませんか？ 
^液晶ディスプレィに表ぉされてぃる番号を選んで<ださぃ。 


78.79 


参通信エラーで送信でさませんでした。 

一お買い上げの販売店へご相談<ださい。 


广 


N 


]キシヨキカ I ラ - H 82 


\ 


ノ 


ソウサ A ° ネルヲ 

シメテクタ''サイ U 10 


ソ''ウセヴテ''巧セン 



表示 


广 


、 


アタラシイ3ウケンカ'' 



mv サレの夕 


\ 


J 


インサツテ''巧セン！ U 31 
シ jr ラクオ巧クタ''サイ 


カイセンシユ V ツヲ 
セツテイシテクタ''サイ 


キ□クシヴ''71」 U 12 

ソウサ A ° ネルヲアケテ 


父互表の 


キ□クシヴ‘71」 U 12 

トリノソ''イテクタ''サイ 


キ□クシカ''アリ7セン U 20 
だヲルテクタ''サイ 


ドン]ウツ''マリ U 13 
ソウサ A ° ネルヲアケテ 


X 交互表示 
ドン]ウツ''マリ U 13 
トリノソ''イテクタ''サイ 


ケ''ン]ウノ] I 」 U 14 
[ストツフ°]オシテクタ''サイ 



1 


行 




行 


困つたとさ/こんな表示び出たら 





91 



















































































































































こんな表示が出た s 


(続き） 


表示 


アイテノオウトウカ''アリ7セン 


テンソウテ''巧センテ''シタ 


テ''：/ワチョ加''イツけ°イ 
トウ□クテ''巧セン 


ナン A ''-' テ''ィスフ‘レイ 
力'' リカ II 旧にナルト 


]ノキノウカ'' 夕井巧 


フイルムカ'' ナクナ I 」巧夕 
]ゥカンシテクタ''サイ U 23 


父互表の 


フイルムカ'' ナクナ I 」巧夕 
ヒン A '' ン: KX - FAN 200 



ツウシン I ラ- U 40 




ノ 

/ 


N 


ツウシン I ラ- U 40 



アイテカ'' A ナシチュウテ''ス 


V 


ノ 

/ 


、 


ツウシン I ラ- U 40 



V 


J 

/ 


、 


テ''：/ワキ ] -ドヲ 



たツソ''クシテクタ''サイ 


\ 


J 




N 


トウ□クテ''キ巧ン U 72 


V 


J 


• モデムダイヤルインの番号び正し < 登録されていません。 
^モデムダィャルィンの番号を正し<登録して<ださぃ。 


♦ナンバー • ディスプレイの契約をしていますか？ 

• ナンバー■ディスプレイの契約をしていてち、本機を 
接続してから一度ち電話びかかってさていないとさに 
表示される場合びあります。 

一一度電話びかかって<ると、表示されません。 


/ 



\ 


ファクスカ'' 
インサツ A 

トト''イテイの 
[ケッテイ]オス 


\ 



J 


記録紙やインクフィルムびなくなると、一時的にファクスびメモ 
U —に記憶されます。（メモ U —代行受信） 

一記録紙とインクフィルムを入れてプ U ントしてください。 
おやずみモードのときは、ファクスびメモ U —に記憶されまず。 
^プ|」ントして<ださぃ。 


インクフィルムびなくなっています。 

一交換してください。 

インクフィルムび正しく入っていません。 

^ィンクフィ j レムのたるみをとり、正しく入れてください。 


原因と対応 


ページ 

下記の原因で送信でさなかったとさに表おします。 


■N 

• 回線状況び悪い。参キヤッチホンの信号び入った。 

相手側に確認し、 
送り直す。 


参相手側び受信を中断した。 

38 

参相手側の記録紙びなくなっている。 


参ミ毎外に送れなかった。^「ミ毎外送信モード」で送る 

〇 

巨已 

• 相手び話し中で送信でさませんでした。 


\ 

38 

) 

一しばらく待ってから送り直してください。 

\ 


广 

• 相手のファクスび応答しなかったため、送信でさませんでした。 

\ 

ー ホ目手に確認してください。 


) 

• デ機び親機から離れすざていませんか？ 


\ 

一親機に近づけて<ださい。 



• テ機の電池び切れていませんか？ 

^充電してください。 

• 転送先（テ機）の電話帳に空さはありますか？ 


19 

3 已 

J 

ー テ機で不要な電話番号を消去する。 


/ 

参電話機コードび正し<接続されていません。 


18 

) 

一正しく接続してください。 

V 


广 

• 電話帳に空さびありません。 


\ 

33 

) 

-不要な電話番号を消去して < ださい。 

V 



已7 


已2 


43 

17.82 

43 •朗 


82 

16 



It 


夕行磊さ 


92 





































































































































(続く） 


□クオンチ1ウテイテ''川83 


• 用件録音中に停電になり、用件び途中で消えています。 
一7^押す。（表示び消える） 


广 


\ 


/ 

、 


がリ-力''イツ AV U8 日 
□クオ：/: ノ]リワス''力！ 





♦ 交互表示 





フヨウナおケン’ファクスヲ 
ショウキョシテクタ''サイ 



• 留守番電話の用件 • 通話録音•ファクスでメモ U —び 
少なくなっている、またはいっぱいになっています。 

r □クオン：ノ]リワ r 力！」…録音可能時間び約 3 分じ(内で、 

ファクスは受信でさません。 

- 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。 

一 記録紙とインクフィ j レムを入れて、メモ U —代行受信している 
ファクスをプ U ントする。 


または 




がリ-力''イツ ir イ U8 日 
□クオンテ''巧セン 


> 

49 

43 

♦ 交互表示 



リウナがケン•ファクスヲ 
ショウキョシテクタ''サイ 



または 





y モリ-力''イツ AV テ''ス 
ファクスグユシンテ''巧セン 





\ 


_ ) 



J 



• テ機や中継アンテナの増設 • 減設操作び親機操作後、 
2分!;!内に完了していません。 

一ち)ラー度最初からやり直してください。 


78.79 


8月1日1巳： 44 
がケン□クわ日3ケン 


無鳴動- 


Ciia) 




表示 


原因と対応 




行 


こんな表示び出たら 


ハ行続さ 




































































こんな表巧が出た S ( 続き } 


表示 


原因と対応 


I ページ 


广 




才种二 

セツゾ'クテ"巧セン 


V 


) 


才村巧巧ユウ 
イ7テ''巧セン 


参テ機び親機から離れすざていませんか？ 

一親機に近づけてください。 

♦子機び 3 台な上のとさに別の子機どうしで通話中ではありませんか？ 
- 通話び終わつてから、テ機をお使いください。 

• 親機の電源コードび外れていませんか？ 

^電源コードを接続して<ださい。（停電中は使えません） 


♦親機で通話または、ファクスを送受信中です。 

-親機を使い終わってから、テ機をお使いください。 


广 


\ 


巧] 



{ 1圏外 f 1 

1機旨引 ■ fTTT ； 1留守 J 


\ 


J 


• 親機からの電波び届いていません。 

- 「圏外」び消えるまで親機に近づけてください。 
参親機の電源コードび外れていませんか？ 

一電源コードを接続してください。 


18 


18 


/ 




/ 

、 


ヴ-チテイシチュウ 



参親機からの電波び届いていなし)状態個外）で約3時間び 



サイカイ A [F2 けス 


> 

経過しました。（テ機は使えなくなっています） 

— 


1 機能 j 巧^ 



^テ機を使えるようにするには、ちを巧す。 


\ 


ソ 


\ 

ノ 

/ 




参テ機び親機から離れすざていませんか？ 

\ 


テンソウテ"巧セン 


> 

一親機に近づけてください。 





参転送先（親機)の電話帳に空きびありますか？ 


\ 


ノ 


一親機で不要な電話番号を消去する。 

V. 

33 

广 - 


、 


/ 



テ"ンワチョ如" 


> 

• 電話帳に空さびありません。 

3已 


イツイデ'ス 


-テ機で不要な電話番号を消去する。 

V . 


ノ 


心 

J 
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ファクス ISS 目サービス 


取り扱いち法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。 （] 回の操作で4件まで) 

■取り出しかた 

广 

ミオ:;ル^ (通話料金無料） 

0120 - 365-989 

に電話をかける 

受付時間…24時間 
(年中無休） 


♦お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

最新のお問い合わせコード表を、コード番号「9已〇0」で取り出せます。 

♦ ノ（ソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることわでさます。 

http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq_ac.html 

■お問い合わせコード表 


お問い合わせ内容 

コ-ド番号 

回答枚数 

NTT への届け出 

NTT への連絡は必要ですか？ 

3101 

1 

発信元電話ま号 

巧手に自分の電話ま号をプ U ントしたくない。 

9 已 06 

1 

ファクス受信 

ファクスび受信でさない。 

9 已 20 

1 

ファクスを自動受信でさますか？ 

9 已 2] 

1 

コンビニエンスストアのファクスか！ 5 受信でをない。 

3]2 已 

1 

ファクス送信 

ファクスの送信びでをない。 

9 已 30 

2 

送信中に表おされる電話番号び巧手のま号と違ラ。 

3131 

1 

送信したとさの料金はどうなりまずか？ 

3132 

1 

ファクス送信•受信 

最近の送受信の結果を知ることはでさますか？ 

9 已 38 

1 

ファクス送信.コピー 

送信•コピーのとをに用紙び白く抜けたり黒い線び出る。 

9 已 36 

1 

原稿び斜めに入っていく。 

9 已 40 

1 

電話帳 

電話帳に登録するには？ 

9 已 4 已 

2 

留守番電話 

固定メッセージ（ただいま留守にしております）び消えた。 

9 已已〇 

1 

留守用件転送 

携帯電話 • 自動車電話 • PHS 電話に転送でさますか？ 

3] 已 6 

1 

モ機 

充電について。 

9 已 6] 

1 

モ機の呼出音び鳴りません。 

9 已 63 

1 

通話中に雑音び入るのですび。 

336 已 

2 

ドアホン 

ドアホンと接続でをますか？ 

9 已 6 已 

2 

ISDN 

ISDN とはどのよラなちのですか？ 

3181 

1 

ナンバー•ディスプレイサービス 

ナンバー•ディスプレイサービスとは？ 

9 已 87 

1 

ナンバー•ディスプレイサービスを利用するには？ 

9 已 88 

2 

ナンバー•ディスプレイヴービスを利用するとさのを意点。 

9 已 89 

1 

各種ご相談窓 □ 

National/Panasonic お客様相談窓□-覧表 

3190 

2 


音芦に従って 
ダイヤルする 

♦ダイヤル回線を 
ご利用のとさ 
爲今ダイヤル 



ファクスで 
情報び送られて 
来ます。 


こんな表示び出たら/ファクス情報ヴービス 
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巧証とア フターサー ビス 


修理•お取り扱い•お手入れ\ 

などのご柏談は… \ 

まず、お買い上げの販売店へ J 

_お申し付けください_ y 

転居や贈答品などでお困りの場合は… 

参修理は、サービス会社 • 販売会社の 
「修理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた • お買い物などのお問い合わせは、 
「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書(別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取り<ださい。 
よくお読みのあと、保をしてください。 

保証期間：お買い上げ日から本体1年間~ 

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内 
でち「有料」とさせていたださます。 

■補修用性能部品の保有期間 

当社は、 この )(-ソナルフアクスの補修用性能部品 
を、製造巧ち切り後已年な有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとを 


8日〜日4ページに従ってご確認のあと、直らない 
ときは、まず電源プラグや AC アダプターを抜いて、 
お買い上げの販売店へご連絡< ださい。 

♦保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ 
さます。 

参保証期間を過ざているとさは 

修理すれば使用できる製品については、ご要望に 
より修理させていたださます。 

ち上の修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談 
<ださい。 


• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代 • 出張料などで構成され 
ています。 

技術料]は、診断 • 故障個所の修理および部品交換 • 
調整 • 修理完了時の点検などの作業にか 

わ、 f 、、'ゴ- 

商^は、修理に使用した部品および補助材料代 
です 

は、お客様のご依頼により製品のある場所 
_へ技術ちを派遣する場合の費用です。 

>な駆！ 

参停電などの外部要因により、ファクス送 • 受信、録 
音、通話および料金管理などにおいて発生した損害 
の補償については、当社はその責任を負えない場合 
ち)ございますので、あらかじめご了承ください。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名 

パーソナルファクス 

品番 

KX-PVV 已〇已 DL 、 KX-PVV 已〇已 DVV 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談窓 □ におけるお客様の個人情報の 
お取り扱いについて 

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社 
au 下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいた 
お客様の氏名 • 住所など個人情報 （ 政下「個人情報」） 
を、下記のとおり、お取り扱いしまず。 

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソ 
ニック製品のご相談への対応や修理およびその 
確認などに利用させていたださ、これらの目的の 
ためにご相談内容の記録を残ずことびありまず。 
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委 
託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の 
行使のために必要な場合、その他正当な理由びある 
場合を除さ、当社 L ソ外の第=ちに個人情報を開示 • 
提供いたしません。 

2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理しまず。 

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談 
いたださましたごホ目談窓□にご連絡ください。 



「よくあるご質問」 r メールでのお問い合わせ」などはホームページをごま用ください。 

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac index.html 

修理に関するご相談 

1 使いかた*お買い物などのご相談 

ナショナル/ \ ’ナソニック 修理 ご 相談窓 □ 

ナショナルパナソニック お客様ご相談センター 

SS 0570 -087-087 

• お客様びおかけになつた場所か S 最寄りの修理ご巧諾窓□に 
つなびります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお 
巧6せします。 

•携帯電話- PHS 等か!5は最寄りの修理ご相談窓□に直接お 
かけ < ださし、。 

• 最寄りの修理ご相談窓□は、なページをご覧ください。 

36 已曰/受付 90 寺〜吕 00 寺 

電話 ミ扣ル^ 0120 -878-3G5 

■携帯 重 話 . PHS でのご利用は … 06 - 6907-1187 

FAX な; ル 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 

Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 
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c よくお読みください） 


ナショナルパナソニック 

修理ご相談窓 □ 


SS 0570-087-087 


• お客様びおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓□につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目まをお知5せします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


北海道地区 


札幌 ホし幌巿厚別区厚別南 

帯広 帯広巿西1日を南 ITS 

2 T 目] 7-7 

7-1 1 

巧 (011)894-1251 

巧 (0155)33-8477 

旭 JII 姐り怖2条通1巨 T 目 

函11 函館巿西枯梗58日ま№241 

1166 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)22-3011 

巧 (0138)48-6631 


東北地 


青森 青森巿第二問屋町 
3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

秋田 が田巿ま通り 2 T 目 1-7 

巧 (050)5519-6348 

岩手 盛岡巿羽場13地割 30-3 

巧 (019)639-51 20 


直城仙台巿宮巧野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山あ巿平清水 1 T 目 
1-7 己 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 福島県ま達郡本宮町 
字南ノ内6已 

巧 (0243):34-1 301 


首都 


概木宇都宮巿御幸町1日 4-20 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋巿箱田町32巳-1 

巧 (027 に 54-2075 

巧城 つくば巿巧畑吕 T 目 8-1 

巧 (029)864-8756 

埼玉 桶"怖ホお 2 T 目 4-2 

巧 (048)728 -朗60 

千票干葉巧中央区星久實町17吕 

巧 (04 ぶ 208-6034 


東京東京都世田谷区宮お 
2 T 目2巨-17 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府巿宝 1 T 目 4- 13 

0(055)222-5171 

巧奈川 横お巿港南区曰野已 T 目 
3-1 巨 

巧 (045)847-9720 

新漏 巧潟市東明 1 T 目 8- 14 

S (025)286-01 71 


中部 


石 JII 


石 J II 県石り语 B 野々巿に 
稲荷 3 T 目80 

巧 (07 か 294-2683 

實山實山巿寺島1298 

_ 巧 (076)432-8705 

福井 福井巿開発 4 T 目112 

巧 (0776)54-5606 

長野 お本巿大字を賀 7600-7 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡巿駿巧区西島7已已 

巧 (054 に 87-9000 


ち古屋 名古屋巿瑞穂区塩入の 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜岐阜県本巣郡化で町 
高屋太モ 2 T 目30 

_ 巧 (058)323-6010 

局山 局山市巧岡町 3 T 目日2 

巧 (0577)33-061 3 

=重义居巿森町字；!路1920 -3 

0(059)255-1380 


滋賀守山市勝部日 T 目 2-1 

巧 (077)582-5021 

京都京都巿が見区巧田中" I 原町 
71-4 

巧 (075)672-96:36 

大阪大阪巿化区本庄西 ITS 
1-7 

巧 (06)6359-6225 


奈良大和郡山巿筒并町 
SOO ま地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島49日-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫巧戸巿中央区琴ノ緒町 
3 T 目2-曰 

巧 (07 か 272-6645 


鳥取鳥取巿ま長29己-1 

0(0857)26-9695 

米モ米子市米原 4 T 目 2 - 3 3 

巧 (0859)(34-21 29 

ネ公江 巧江巿平成町182番化14 

巧 (0852)23- 1128 

出雲 出雲巿;度橋町41曰 

巧 (0853)21-31 33 

お田お田市下府町 327-93 

巧 (0 朗 5)22-6629 


岡山 岡山巿田中 138-1 10 

巧 (08 か 242-6236 

広島 広島市西区南観音 8 T 目 
13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□県吉敷郡ル郡町 
下郷 220-1 

巧 (083)973-2720 


香りI 高粒:市物使町1已2-吕 

巧 (087)868-6:388 

徳島徳島市;中ミ兵 2 T 目3白 

巧 (088)624-0253 


高失 D 高巧巿仲田町 2-1 曰 

巧 (088)8(34-31 42 

愛媛お山市±居田巧7日 0-2 

巧の朗)971-：3644 


福岡 春日巿春日公園 3 T 目4日 

巧 (092)593-9036 

化賀佐賀巿絹島町大字 
八戸字上;果町3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎巿東町1目 49-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市敦原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556-(381 5 

宮崎宮崎巿本郷化ち字草葉 
209白-2 

巧 (0985)63-1 213 


貢長本 熊本巿健軍本町1吕 -3 

巧 (096 巧 67-6067 

天草 本渡巿港町 1 S -1 1 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島巿与次郎 1 T 目 

ち-つ3 

0(099)250-5657 

大島 名瀬巿長お町 10-1 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄地 


沖縄浦添市城間4了目 23-1] 


巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号び変更になることびありまずので、ち5かじめご了承くださし、。 


0505 
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AC アダプター . 

ADSU こ接続するとき■•… 

F ネッ h . 

ISDN 回線に接続するとさ 


あ行 


壁に掛ける（テ機） . 19 

紙詰ま0 . 70-73 

かんたん再ダイヤル . 2已 

キー確認音 . 66-67 

キー□ック（親機） . 已9 

聞き直し . 48.49 

機能一覧表 . 64-67 

機能登録の内容をプ U ント…巨4 

キャッチホン . 26 

キャッチホン■ディスプレイ已2 

キャリアシート . 47 

給紙□-ラー . 71 

記録紙 . 8-17 

記録紙送0 □—ラー . 72 

記録紙ガイド . 71 

記録紙カバー/トレー . 12 

記録紙挿入□ふた . 12-17 

記録紙詰ま0 . 70 

記録紙のセット . 17 

クイック通言舌 . 67 

原稿送り□ーラー . 73 

原稿ガイド . 12-38-46 

原稿挿入 □. 12 

原稿について . 47 

(サイズ/厚さなど） 

原稿詰ま0 . 73 

原稿ふた . 12-38-46 

減設(テ機） . 78 

減設（中継アンテナ） . 79 

公衆電話着信拒否/留守応答…已已 

構内交換機 . 24-39 

テ機の増設/減設 . 78 

テ機の名前登録 . 21 

固定の応答メッセージ . 48 

コピー……… 4己 

サーマルヘッド . 70 

再生（本機で） . 49 

再生（外出先から） . 已〇 

再生速度 

♦遅くす る . 己] 

♦速くす る . 己] 

再ダイヤル（電話） . 2已 


再ダイヤル（ファクス） . 39 

在宅着信呼出音の回数 . 64 

3人で話す （3 ち通話） . 31 

自作の応答メッセージ 

♦消去 . 49 

参 録音 . 49 

自動で受ける（ファクス）…41 -42 

シャープボタン（親機） . 13 

シャープボタン（テ機） . 14 

充電（テ機） . 19 

充電台 . 14-19 

充電端テ . 83 

修理ご相談窓 □. 96 

出荷時設定 .] 0-66 •巨7 

受話音量 . 63 

受話 □ (テ機） . 14 

仕様 . 8已 

消去(用件） . 49 

すべての機能を表示 . 66 

スピーカー (親機） . 12 

スピーカー （テ機） . 14 

スピーカー音重 . d 3 

スピーカーホン（テ機） . 2已 

スプ U ッタ . 74 

設置場所 .8-9 

操作案内 . 22 

操作パネル . 12 

操作パネルオープンボタン…] 2 

増設(テ機） . 78 

増設（中継アンテナ） . 79 

相談窓 □ . 96 

送話 □ (テ機） . 14 

ター S ナルアダプター . 80 

ター S ナルボックス . 81 

ダイヤル回線 . 20-24 

着信拒否 

♦迷惑 電話着信拒否…已4 •日6 
♦非 通知着信拒否 --55-66 
♦公衆電話 着信拒否-55,66 
♦表示 圏外着信拒否…已已•曰6 

着信鳴0分け . 已6 

着信メモ U — . 已3 


あなたの電話番号 . 21 

あなたの名前 . 21 

暗証番号 . 已〇 

アンテナ …… … ]8 

184 (電話番号非通巧）………已2 

186 (電話番号通巧） . 已2 

インクフィルム 

♦取り付け . 16 

♦交換 . 82 

•警告 表示 . 83 

♦捨てる とさ . 83 

液晶ディスプレイ（親機）……15 
液晶ディスプレイ（テ機）……15 

エコノ受信 . 43 

エニーキーアンサー 24-67 

エラー音声案内 . 22 

選んでケータイ . 23 

応答切替 . 曰已 

応答メッセージ . 48 

お客様ご相談センター . 96 

お手入れ . 83 

オフフック応答 . 67 

おやずみモード . 60 

音質を変える . 62 

音量を変える . 63 


か行 


カーソル . 68 

ミ毎外送信モード . 39-65 

ミ毎外へ送る . 39 

外出先から留守番電話を聞く...已〇 
外出先からドアホンに出る…77 

回線種別 . 20 

回線の設定 . 20 

画質 . 38.46 


9 〇已〇 
18 4 8 
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中継アンテナ . 79 

通話拒否 . 27 

通話録音 . 26 

次の用件を聞く . 49 •己] 

ディスプレイ（親機） . ]已 

ディスプレイ（テ機） …]已 

停電 . 90 

停電用電話機モジュラージャック…]吕 

デモモード . 18 

転居 . 90 

転送 

参 電話帳 . 36 

•留守番電話の 用件 .. ... .. 已〇 

電池カバー（テ機） . 19 

電池残量（テ機） . ]已 

電池パック（テ機） . 19 

電池パックの交換（テ機）……84 

電波（テ機） . 9 

電話回線種別 . 20 

電話回線用モジュラージャック…]2 

電話機コード . 11-18 

卓日を帳 

参 印刷（プリント） .'33-3 已 

•全 消去 . 6已.巨7 

♦転送 . 36 

•電話を かける . 2已 

♦登録 （親機） . 32 

参 登録（テ機） . 34 

♦ファクスを 送る . 38 

電話番号を登録する . 21 

電話予約 . 44 

電話をまわす . 30 

ドアホン 

♦接続 . 74 

•通話 . 7已 

•使 ラのをやめるとさ 7已 

参 ドアホンアダプター…74 

• ドアホンワープ . 77 

(外出先で出る） 

I -ールセーバー . 已〇 


トーンボタン（親機） . 13 

トーンボタン（テ機） . 14 

登録 U スト印刷 . 64 


な行 


内線電話 . 28 

内線番号 . 28-30 

名前をつける（テ機） . 21 

ナンバー•ディスプレイ…已2 
ニッケル水素電池 . 84 



非通知着信拒否/留守応答…已已 

曰付•時亥 IJ . 20 

表示圏外着信拒否/留守応答-已已 

ファクスアダプター . 81 

ファクス原稿読取部ク U —ナー…72 

ファクス情報サービス . 9已 

ファクス親切案内……39 -40-64 

ファクス専用 . 41 

フィルム警告表示 . 83 

付 Ih □口 .]] 

プッシュ回線 . 20 

プッシュホンサービス…吕4 

プ U ント可能範囲 . 43-47 

分割コピー . 46-66 

並列接続 . 81 

別売品 . 雲表紙 

ボイスセレクト（テ機）…巨2 
ボイスチェンジ（テ機）…62 

傍受(テ機） . 9 

ポーズ . 24.32.34.39 

ホームテレホンに接続するとさ… 8] 

ポーリング受信 . 45 

保証とアフターサービス 9日 
保留 . 26 


ま行 


前の用件を聞く . 49 •已1 

待受時間（テ機） . ]已 

マルチフアンクシヨンキー…… ]3- ]4 


ミュート . 2已•日2 

無鳴動受信 . 41 -42 

迷惑電話着信拒否 . 已4 

メモ U —（親機） 

> 残量表お . 1已 

b 容量のめやす …8已 

メモ U —代行受信 . 43 

文字入力 

♦入力の しかた . 68 

♦文字の 種類 . 68 

♦挿入/修正/消去 ………69 

♦文字列 一覧表 . 69 

モデムダイヤルイン . 已7 

モニター (親機） . 25 



用件再生（本機で） . 

49 

用件再生（外出先から） . 

已〇 

用件消去 . 

49 

用件転送 . 

已〇 

用件の聞さ直し . 48 • 

.49 

用件録音時間 . 

48 

呼出音 


• 曰ま . 

63 

♦在ち 着信呼出音の回数… 

64 

参 留守着信呼出音の回数… 

64 

♦種類 (ベル/メ □ディ）… 

63 

読み上げダイヤル . 

22 

読み取り可能範囲 . 

47 



リセット . 

90 

風作びおかしいとき） 


U モート受信 . 

…81 

留守セット . 

48 

留守着信呼出音の回数…… 

…64 

留守電 U モート再生……… 

6己 

連続通話時間（テ機）… 

…15 

録音時間と件数 . 

48 


さくいん 
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別巧品 


(ごま文は、お買い上げの販売店にお申し付けください） 


価格は20□已年9月現在のちのです。 


品 名 

品 番 

希望ル売価格 

★増設子機 

KX - FKN 已] ]- W (ホワイト） 

21,000円（税抜20,000円） 

KX - FKN 已 21 -S (シルバー)※ 

] 8,900円（税抜] 8,000円） 

KX - FKN 已 30 -W (ホワィト） 

27,300円（税巧26,000円） 

KX - FKN 已已 0 -S (シ J レノ（一） 

21,000円（税ぁ20,000円） 

KX - FKN 已已 0 -VV (ホ9づ^卜） 

21,000円（税抜20,000円） 

KX - FKN 已已 ] -VV (ホワイト） 

29,400円（税抜28,000円） 

★インクフイルム （30 m ) 

KX - FAN 200 

1,208円（税抜],1已〇円） 

★普通紙 ファクス用 記録紙 
( A 4 カット紙 ] 包2已〇枚） 

KX - FAN ] 已 0 A 4 

已已1円（税抜已2已円） 

★コードレス子機用電池パック 

松下テクニカルサービス（株）扱い 

KX-FAN 已〇 

2,3] 0円（税抜2,200円） 

★キャリアシート 

KX - A ]30( A 4 用） 

473円（税抜4已〇円） 

★ファクス原稿読取部クリーナー 

松下テクニカルサービス（株）扱い 

KX - AN 132 

已2已円（税抜已00円） 

ドアホンアダフター 

VE - DA 10 -H 

]0，已00円（税抜] 0,000円） 

★中継アンテナ 

KX-FAN 1 

] 2,600円（税抜] 2,000円） 

★壁掛け用木ねじ•ワッシャー 

松下テクニカルサービス（株）扱い 

KX - AN 162 

2] 0円（税抜200円） 


※付属のモ機と同じ性能、仕様です。その他の増設モ機は仕様、機能び異なります。 


別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でちお買い求めいただけます。 

パナセンスカスタマーセンター P 州 aW も 

i.EL 0已-曰90/-9144 http :// www . sense . panasonic . co . jp / 


■ 本機は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。 

■ This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


長年ご使用のノ —ソナルフアクスの点、検を 


口 


電源を入れてち動かないことびある。 
■ こげくさし误いや異常な音、振動びする。 
こんな症状は ♦ 電源プラグやコードび熱を持っている。 
ありませんか ♦ 記録紙や送信原稿びたびたびつまる。 

♦ 時刻表示び大幅にくるラことびある。 
♦ その他の異萬や故障びある。 


このような症状のときは、 
使用を中止し、故障や事故 
防止のため、電源プラグや 
AC アダプターを抜いて、 
必ず販売店に点検をご相談 
<ださい。 


便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です） 


販売店名 




電話 （ 

) - 


本機の製品情報をホームページで見ることびでをます。 

http://panasonic.jp/fax/ 

♦ 本書に記載の会社名•□ゴ • 製品名 • ソフトウエア名は、各会社の商標または登録商標です。 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
ホームネットワークカンパニー 

干8 ] 2-8531 福岡巿博を区美野島4 T 目]番目2号 


愛情点検 


KX - PVV 505 □厂 / KX - PVV 505 CIVV 结巧 i 赚 


P な！ lusonlo 三—が/-。 


◎ 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 


PFQX 2288 ZA FM 0605 HT 0 









































